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I 


ONSOZ 


Medeniyetlerin beşiği, üç İmperatorluğa başkentlik yapmış İstanbul. Prehistorik 
Devirlerden berridir yerleşim gören kentin, en temel ihtiyaçlarından biriside kuşkusuz su 
teminidir. Kentte yer alan eski yerleşimlerden yola çıkarak; İstanbul'a ilk yerleşenlerin su ve 
çevresine ikamet ettiği gerek Yarımburgaz Mağarası gerekse Yenikapı kazılarından 
anlaşılmıştır. Ancak Roma Döneminde bu böyle olmayıp su çevresine yerleşmektense suyu 
kendilerine taşımayı ön görmüşler. Bu bağlamda yeni şehirler kurmuşlar ve çok uzaklardan 
şehirlerine su getirmişler. Yenikapı kazı alanında açığa çıkarılan Theodosius Limanı ve buraya 
akan Lykos Deresi eski İstanbulluların neden buraya yerleştiğini göstermesi açısından önem 
teşkil etmektedir. 

Çalışmamda, Roma Döneminde İstanbul şehrinin su temini esas alınmıştır. Konuya 
istinaden şehrin Roma Döneminde inşa edilmiş olan isale yolları, su kemerleri, sarnıçları ve su 
teknolojisi irdelenmiş olup bu konuda yazılmış yayınlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Roma 
Döneminden günümüze ulaşmış ulan su yapıları yerinde görülmüş ve bugünkü halleriyle 
fotoğraflanmıştır. Günümüze ulaşmış birçok su ile ilgili yapı mevcut iken bunların en dikkat 
çekici ve iyi durumda olanı ele alınmıştır. Mevcut su yapıları ile kentin su ihtiyacının nasıl 
temin edildiği üzerine durulmuş ve amaçlanmıştır. Yaptığım çalışma bu amaçlar 
doğrultusunda araştırılmış ve ilerletilmiştir. 

Ötelerden berridir İstanbul şehri sürekli ilgimi çekmiş fakat günümüze ulaşan pek çok 
antik yapı hakkında bilgi sahibi olmamam beni bu alanda bir çalışma yapmaya sürüklemiştir. 
Özellikle bir İstanbul gezisi sırasında gördüğüm Roma İmperatorluğuna ait açık sarnıcın tam 
olarak ne olduğunu anlayamam beni bu yapı üzerinde kısa bir araştırma yapmaya sevk 
etmişti. İstanbul ile ilgili bir çalışma yapmak istemem ve buna istinaden yapacağım çalışmada 
bana fikir veren tez danışmanım Doç. Dr. Hüseyin Haluk Çetin Kaya'ya teşekkürlerimi 
bildirmek isterim. Ayrıca edindiğim kaynaklardan ötürü İstanbul Araştırmaları Enstitüsüne ve 
İBB Atatürk Kitaplığı'na çok teşekkür ederim. 


Bekir SAĞLAM 
İstanbul - 2017 
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En eski medeniyetlerden bu yana uygarlık seviyesi yükselen tüm toplumlar su temini 
için çeşitli yapılara ihtiyaç duymuş ve bunun için de pek çok yapı inşa etmiştir. Büyük bir 
uygarlık olan Romalılar da oturdukları yerlere su sağlanmasının önemini iyi biliyorlardı. Buna 
istinaden uzak bölgelerden oturdukları şehirlere isale yolları ve su kemerleri vasıtası ile su 
taşımışlar. İstanbul şehrinde de Romalılar tarafından su temini için Halkalı Bölgesinden, 
Istranca Dağlarından ve Belgrad Ormanından şehre isale yolları ve su kemerleri aracılığı ile su 
getirilmiştir. Günümüze bu yapılardan birçoğu ulaşırken bazıları ise modern şehrin altında 
kalmıştır. Bu bağlamda günümüze ulaşan şehirdeki en önemli yapı Valens veya Bozdoğan 
isimleriyle bilinen büyük sukemeridir Konuya istinaden Istrancalardan getirilen isale hatları 
da kısmen mevcuttur. Özellikle Istrancalardan getirilen isale hattı ormanlık bölge içinde 
kısmen görülebilmektedir. 

İstanbul şehrinin giderek büyümesi ve nüfusunun artması ile şehre getirilen su 
yetersiz kalmıştır. Gündelik kullanımın yanı sıra, tarımsal arazilerin sulanması ve olağan 
hallerde yani şehrin kuşatılması gibi durumlarda şehrin susuz kalmaması için su depolaması 
yöntemine gidilmiştir. Romalılar bu soruna bir çözüm getirmek amacı ile açık ve kapalı olmak 
üzere sarnıçlar inşa etmişler. İstanbul'da günümüze ulaşan birçok açık sarnıç olmasına karşın 
günümüzde çukurbostan adı ile anılan Aetios, Aspar ve Mokios sarnıçları önem teşkil 
etmektedir. Günümüzdeki adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı İmperatorluğu zamanında 
bostan olarak kullanılan bu sarnıçlar günümüzde ise park olarak hizmet vermektedir. Kapalı 
sarnıçlara baktığımızda ise günümüzde turizm amacı ile hizmet eden Bazilika ve Philoksenus 
sarnıçları dikkat çekmektedir. Kapalı sarnıçların yapılma amacına baktığımızda ise açık 
sarnıçlara nazaran suyun daha temiz kalmasından ötürü yapıldığı düşünülüyor. 

Suyun şehirlere temini konusunda şüphesiz yapılan teknolojik gelişmelerde göz ardı 
edilemez. Bu bağlamda suyun şehre dağıtımında kullanılan maksemler ve su terazileri önem 
teşkil eder. Romalılar suyu maksemden şehre dağıtırken üç ana hat üzerinden bunu 
sağlamışlar. Kamu yapılarına, sokak çeşmelerine ve evlere giden su hatları yapmışlar. Şehirde 
su sıkıntısı yaşandığında tüm hatların suları kesilirken sokak çeşmeleri kesilmiyordu. 
Romalılar yaptıkları mühendislik harikaları ile ön plana çıkmışlardı. Sarnıçlara giden su 
yollarının basınçtan ötürü zarar görmemesi için su terazisi adı verilen su kulelerini inşa 
etmişler. İstanbul'da bilinen en eski su terazisi ise Bazilika sarnıcının hemen yanında yer alan 
su terazisidir. 
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A. Topografya ve İlk Yerleşimler 

B. Byzantion 

C. Konstantinopolis 


A. Topografya ve İlk Yerleşimler 


Bir tarafı Haliç bir tarafı ise Marmara Denizi ile sınırlanan üçgen biçiminde bir 
yarımadadan oluşan tarihi İstanbul'un topografyası zamanla çok büyük değişikliklere 
uğramıştır. Zaman içerisinde farklı görünümler alan kıyı şeritlerinin yanında meydana gelen 
yangınlar, depremler ve tabii afetler toprak tabakasının çok kalınlaşmasına yol açmıştır. 
Dolaysıyla eski devirlerin kalıntıları hayli derin bir toprak örtüsünün altında kalmıştır. (Eyice, 
2006, 13) 




Harita 1: İstanbul'un 2011 öncesi güney kıyı şeridi. Harita 2: İstanbul'un 2013 sonrası güney kıyı şeridi. 

İstanbul'u yalnızca eşsiz tarihi değil, yer aldığı konumu da yaratmıştır. İstanbul, denizin 
yarattığı ve yaşam verdiği bir kenttir. Kent, tarihi boyunca bütün dünyanın övgüsünü 
toplamıştır. Busbecq "Kentin kurulduğu alana gelince , burası sanki dünyanın başkenti olmak 
üzere doğa tarafından yaratılmış gibidir. "der. (Kuban, 2010, 5) İstanbul'a en yakın Prehistorik 
Devir yerleşim yeri Küçükçekmece Gölünün kuzeyinde bulunan Yarımburgaz Mağarasıdır. 
(Eyice, 2006, 17) Yarımburgaz Mağarasında bulunan Orta Paleolitik Çağa ait buluntular, bu 
yörede balıkçılık ve avcılıkla geçinen insan gruplarının varlığına işaret eder. Mağara kesintisiz 
olarak Roma İmperatorluğu Dönemine kadar kullanılmıştır. (Kuban, 2010, 9) 



Fotoğraf 1: Yarımburgaz Mağarası giriş kısmından bir görünüm. 
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Harita 3: İstanbul çevresinde bilinen tarih öncesi yerleşimler. 

Bir diğer tarih öncesi yerleşim ise Anadolu yakasındaki Kurbağalıdere'ye hakim Fikirtepe 
de ortaya çıkarılmıştır. Marmara bölgesinde tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşik köy 
yaşantısı ilk olarak MÖ 5500 yıllarında, yani Neolitik Çağda "Fikirtepe kültürü" ile 
başlamaktadır. (Eyice, 2006, 19) Fikirtepe de yapılan kazılarda, iskan yerinde taş yapı olmadığı 
gibi kerpicin meçhul bulunduğu anlaşılıyor. Buna istinaden meskenlerin ahşaptan inşa edilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. (Erzen, 1954, 133) Fikirtepe, gelişigüzel yapılmış kulübelerin bulunduğu 
ve gelişmemiş birtakım etkinliğin sürdürüldüğü bir avcı ve balıkçı köyüdür. İlkçağdan yeniçağ 
başlarına dek kullanıldığı bilinen günümüzün Yenikapı semti civarında yer alan limanda 
yürütülen kazılar sadece ilk çağa yönelik önemli buluntular sağlamakla kalmamıştır. Bugünkü 
deniz düzeyinin Neolitik bir yerleşime ait buluntulardan, karbon 14 yöntemiyle yapılan 
tarihlemeler buradaki yerleşimin tarihini MÖ 6. Binyıla kadar geri götürmüştür. (Kuban, 2010, 9) 



Fotoğraf 2: Yenikapı kazı alanında ortaya çıkarılan Theodosius Limanına ait mendirek. 
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B. Byzantion 


Byzantion, İstanbul'un ilk çekirdeği olan kent. Bugünkü Akra'da(Sarayburnu) Hellen 
kolonistlerin kurdukları ve Roma egemenlik dönemine kadar yaşayan Byzantion insanlık 
tarihinin en büyük uygarlık merkezinden birinin beşiği olmuştur. Byzantion'a ilişkin arkeolojik 
veriler yok sayılabilecek kadar azdır. Kent hakkında bildiklerimiz antik ve daha sonraki 
dönemlerin yazarlarının verdikleri bilgilere dayanmaktadır. Antik çağ yazarları kentin birçok 
önemli yapılarını sayarlar. Fakat bunların ne biçimleri ne de yerleri bellidir. Akropolis'de Zeus, 
Athena, Apollon, Poseidon, Aphrodite ve Artemis'in tapınakları vardır. Kentte bulunan birçok 
hamamın içinde en ünlüsü Strategion yakınında yer aldığı söylenen Ahilleus Hamamı'ydı. 
Mango bu kentin 20.000 dolayında bir nüfusa sahip olabileceğini ve kente İmperator 
Hadrianus döneminde (hd 117-138) büyük bir sukemeri ile su getirildiğini ve bu sukemerinin 
sonradan Valens'e atfedilen kemer olduğunu söyler. (Kuban, 1994, 258-259) 



Fotoğraf 3: Sarayburnu civarını kuşbakışı havadan gösteren 1963 civarı bir fotoğraf. 


Romalı yazar Plinius, Byzantion'un kurulduğu yerde evvelce Lygos adında bir köyün 
bulunduğunu bildirir. Byzantion'un kuruluşu hakkında ilkçağ yazarlarının verdikleri bilgiler 
birbirinden farklı olduğundan, bu hususta yerleşmiş bir rivayet olmadığı anlaşılmaktadır. Yerli 
menşeli ve diğerlerine nazaran daha eski olan efsaneye göre, su perisi Semestra'nın oğlu olan 
Trak Kralı Byzas, Byzantion'nun yakınındaki bölgenin Kralının kızı Phidaleia ile evlenmiş ve bu 
kadının babasının isteği üzerine Byzantion'u kurmuştur. Birbirini tutmayan bütün bu 
efsanelerin her birinde az veya çok bir hakikat payı bulunduğu muhakkak olduğu gibi, MÖ 
750-550 yılları arasında cereyan eden büyük Hellen kolonileşmesi sırasında Byzantion'a 
yerleştiğine ihtimal verilir. (Eyice, 2006, 20-21) 
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Rekonstrüksiyon 1: Byzantion şehrinin 3.Yy da olası bir görünümü. 

Dor kökenli Megara'dan gelen kolonistlerin Khalkedon'u (Kadıköy) kurmalarından 
birkaç yıl sonra, Megara ve kente adını veren diğer Hellen şehirlerinin halkları, sözde efsanevi 
lider "Heros Eponymos" Byzas'ın önderliğinde, Delphoi kaynaklı bir kehanet üzerine 
Pontus'a giden önemli suyolu üzerindeki bugünkü Sarayburnu'nda MÖ 660/658 yıllarında 
yeni bir yerleşim bölgesi kurarlar. (Müller-VViener, 2002, 16) Herodotos, Khalkedon'un 
Byzantion'dan 17 yıl önce kurulduğunu söyler. (Herodotos, 340/IV) Coğrafyacı Strabon ise 
Geographika adlı kitabında Byzantion'un konumundan bahseder ve şöyle der: Bir kimse 
Propontis'ten Euksenios'a denize doğru açılırsa, sol tarafında Byzantion'a komşu kısımlar 
(buraları TrakyalIlara aittir ve buraya Pontos'un "sol tarafındaki kısımlar" denir) sağ tarafında 
Khalkedon'a komşu kısımlar kalır, (strabon, 15/XII) Öte yandan Byzantionlu Dionisios'a göre 
Keras'ın (Haliç) sonunda Khydaros (Alibey) ile Barbysos (Kağıthane) derelerinin ağızı arasında 
bir başka Hellen yerleşmesi vardı. (Kuban, 2010, 13) 



Harita 4: Byzantion kentinin antik dönemdeki varoluşuna dair bir çizim. 
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Khalkedon'nun kurulmasından sonra bir grup Megaralı'nın danıştığı kahinin onlara 
"körün karşısında yerleşmelerini" öğütlerken Khalkedonluları kör olarak nitelemişti, çünkü 
onlar gemileriyle daha önce bu yöreye geldiklerinde, bütün zenginliğine rağmen 
Sarayburnu'nu seçmeyip daha yoksul bir bölgeye yerleşmişlerdi. (Kuban, 2010, 13) MÖ 5. Yy'da 
yaşamış tarihçi Herodotos kentin kuruluşu ile ilgili şunları söylemektedir. Bu Megabazos, 
Hellespontoslular'a unutulmaz bir hatıra olarak, tarihe geçecek bir söz bırakmıştır. 
Byzantion'ta bulunduğu sırada, Khalkedonlular'ın kentlerini Byzantionlular'dan on yedi yıl 
önce kurmuş olduklarını öğrenmişti; bunun üzerine Khalkedonlular'ın o zamanlar kör 
olmaları gerektiğini söyledi; gözleri kör olmasaydı, ellerinin altında bu kadar güzel bir yer 
dururken gidip o kadar güzel olmayan bir yeri seçmezlerdi. (Herodotos, 340/IV) 

Bir görüşe göre de Megaralıların başında kurucu Byzas vardır; kentin adı da Byzas'tan 
gelmektedir (Byzas'ın yeri). İstanbul Boğazı ve Byzantion'un kuruluşuna ait mitolojik öykü 
şöyledir: Argos Kralı Inakhos'un kızı olan lo, aynı zamanda Argos kentindeki Hera Tapınağının 
da rahibesidir. Bir gün Tanrı Zeus, lo'yu görüp ona aşık olur. Kocası Zeus'un bir başkasına ilgi 
duyduğunu öğrenen Hera, kıskançlığa kapılarak lo'yu Zeus'tan ayırmanın yollarını arar. Zeus 
lo'yu Hera'nın gazabından korumak için onu inek biçimine sokar. Fakat Hera ineğin kendisine 
verilmesini ister, lo'yu alır ve bin gözlü Argos'u başına nöbetçi olarak diker. Zeus'ta haberci 
Tanrı Hermes'i göndererek devi büyüleyerek öldürtür. lo, devden kurtulmuştur; ama Hera bu 
seferde atsineğini musallat eder. Sinek ısırdıkça inek kılığındaki lo'nun canı yanar; Trakya'dan 
geçer ve Haliç'e ulaşır. 



Fotoğraf 4: Byzantion şehrinin efsanevi kurucusu Byzas'a ait bir tunç sikke. 

lo, atsineğinden kaçarken Keras'ın sonunda Kydaros ve Barbysos dereleri arasında ki 
tepede kızı Keroessa'yı doğurur. Keroessa'yı su perisi Semestra büyütür. Antik çağda "altın 
boynuz" (Khrysokeras) olarak anılan Haliç'in ismi Keroessa'dan türetilmiş olsa gerektir. 
Byzantionlu Dionysios, bir atsineği tarafından rahatsız edilmeye devam eden ineğin daha 
sonradan Byzantion'nun kurulacağı buruna kaçtığını ve su geçidini aşarak Asia kıyılarına 
çıktığını söyler. Bu öyküden dolayı İstanbul Boğazı'nın adı "inek geçidi" anlamına gelen 
"Bosporos" (boos: sığır, foros: geçmek) adını alır. Keroessa'nın deniz Tanrısı Poseidon'dan 
Byzas adlı bir çocuğu olur. Byzas büyüyünce, annesinin kendisini doğurduğu yerde bir kent 
kurar. Kentin adı kurucusu Byzas'tan dolayı Byzantion olarak adlandırılır. Byzantion'nun 
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sonundaki -ion eki yer anlamına gelmekte olup "Byzas'ın yeri” anlamına gelir. Anadolu'da bu 
şekilde türetilmiş kent örnekleri vardır. (Tekin, 2005, 3-4) Altın Boynuz adını taşıyan Haliç'e 
ilişkin iki efsane bilinir: Birisi Haliç'in biçiminin boynuza benzemesinden kaynaklanmaktadır. 
Heskios ve Prokopios tarafından anlatılan İkincisi ise Zeus ile lo'nun kızlarının adı olan 
Keroessa'nın Keras adının temelini oluşturduğunu anlatır. (Kuban, 1994,259) 

Byzantion MÖ 512 I. Dareios'un İskit Seferi'nde Pers egemenliği altına girer. (Müller- 
VViener, 2002, 16) Bu iki kent Atina önderliğinde öbür kentlerle birleşerek Pers boyunduruğuna 
karşı ayaklanmışlardır. Persleri MÖ 479 Platea'da bozguna uğratan Spartalı Komutan 
Pausanias, ertesi yıl Byzantion'u almış ve kenti MÖ 477'ye kadar elinde tutmuştur. (Kuban, 
2010, 14) MÖ 478'de Pausanias tarafından fethedilir ve ardından Pausanias'ın 

uzaklaştırılmasından sonra I.Attika Delos Deniz Birliği'ne katılır. MÖ 5. Yy ortalarında yıllık 
vergisi 15Talent'le bu birliğin en zengin kentlerinden birisi olur. (Müller-VViener, 2002, 16) 

Büyük İskender'in ölümünden sonra ardılları Lysimakhos ve Antigonos arasında 
yapılan savaşlarda Byzantion taraf tutmaz ve daha sonra Antigonos'un egemenliğini kabul 
etmekle birlikte iç işlerinde bağımsızlığını korumuştur. (Kuban, 2010, 15) MÖ 278'de bir Germen 
halkı olan Galatlar kenti ele geçirip yağmalamışlar ve haraca bağlamışlardır. Byzantion bir 
süre Galatia Federasyonuna yıllık haraç vermiştir. Kent MÖ 3. Yy'da bir yandan Bithynia, öte 
yandan ise Makedonia Krallıklarının baskısı altında yaşamıştır. Romalılar, Makedonia 
Savaşlarından sonra MÖ 146'da egemenliklerini Balkanlar ve Asia Minor'a kadar yayarken 
Byzantion ise diğer Hellen kent devletleriyle birlikte Roma'ya tabi olmuştur. (Kuban, 1994, 259) 
Byzantion, İmperator Vespasianus'un egemenliği sırasında MS 73'te Roma'nın Bitinya-Pontus 
eyaletine dahil olmuştur. (Kuban, 2010, 15) Civitas Foederata sıfatıyla Roma'ya bağlı olan 
Byzantion, hem korsan savaşlarında hem de Mithridates Savaşları'nda Roma'nın yanında yer 
alır. (Müller-Wiener, 2002, 18) 

Antik Byzantion'nun gelişimine en büyük darbeyi, Commodus'un öldürülüşü ardından 
çıkan, Pescenius Niger ile Septimus Severus arasındaki taht kavgası vurur. 193 yılından 
itibaren sıkı korunan kent, Septimus Severus'un birlikleri tarafından kuşatılır ve iki buçuk yıl 
sonra 195-196 kışında açlık sonucu teslim olmak zorundan kalır. Surların ve önemli yapıların 
yıkılmasından sonra İmperatorun emri üzerine kent, 'kome' olarak komşusu Perinthos'a 
(Marmara Ereğlisi) bağlanır. (Müller-VViener, 2002, 18) Megara kolonisinin Boğaz'da kurduğu 
Byzantion kenti Klasik Antik Çağ tarihinde önemli bir yer tutmakla birlikte yalnızca yazılı 
tarihte yaşamaktadır. Anıtlarının adlarından başka bir şey kalmamıştır, hayali bir 
rekonstrüksiyona olanak verecek arkeolojik veri yoktur. Arkeologlar için en çetin sorun kentin 
boyutları ve biçimidir. Geçerli arkeolojik buluntular olmadığından tartışmalar temelde antik 
metinlerin yorumlarına dayanır. 1871'deki demiryolu inşaatı sırasında bulunan kimi 2 m 
büyüklüğünde ki duvar taşlarının ilk Megara sur sistemine ait olabileceği gibi; yaşlı Plinius'un 
Megaralıların üstüne yerleştiğini öne sürdüğü efsanevi Trak Kenti Lygos'a ait olabilir. (Kuban, 
2010, 14-17) 
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C. Konstantinopolis 


Hudutları İngiltere'den Mezopotamya'ya kadar uzanan Roma İmperatorluğunu 
İtalya'da bulunan Roma'dan idare etmenin güçlüğünü gören zamanının imperatorları, 
doğuda ikinci bir başkent kurmanın gerekli olduğunu fark ederek, bunun için bazı yerleri 
düşünmüşlerdi. (Eyice, 2006, 27) İmperator Diocletianus'un (hd 285-305) Tetrarkia ile (Dörtlü 
Yönetim) Doğu idari bölgesini yaratmasından sonra, Nikomedia (İzmit), Thessalonike 
(Selanik) ve Antiokheia'da (Antakya) üç İmperatorluk ikametgahı kurulmuştu. Başka bir 
deyişle Diocletianus, İmperatorluk başkentini Doğu'ya taşımayı Konstantinus'tan önce 
düşünmüştü. (Kubatı, 2010, 24) 



Harita 5: Konstantinopolis'in 4. Ve 7. Yy 'da konumu ve önemli anıtlarını gösteren bir çizim. 


Konstantinopolis'in tarihi, adının değişmesi ve Byzantion surlarının yenilenmesiyle 
birlikte 324 yılında İmperator Konstantinus, yeni başkenti tasarlanmaya başlamıştır. Kent 328 
yılında yeni başkent ilan edilir. Başlayan yoğun imar çalışmaları için her yerden inşaat 
malzemesi ve işçi getirtilir. (Müller-vviener, 2002, 19) Konstantinus, yeni başkentin kurulmasının 
"Tanrı'nın emri" olduğunu söylüyordu. (Kuban, 2010, 25) Yeni şehrin açılış töreni 11 Mayıs 330 
tarihinde yapılmakla beraber, birçok yeni binanın yapımı ise uzun yıllarca sürdü. İmperator 
Konstantinus yeni kurduğu başkente Deutera Rome (ikinci Roma) adını vermişti, daha sonraki 
yazılarda buraya Nea Rome (Yeni Roma) denildiği görülür. (Eyice, 2006, 28) 
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Rekonstrüksiyon 2: Konstantinopolis'in 4.yy'daki olası bir görünümü. 

Preger, Konstantinopolis'in kuruluşu adlı makalesinde İmperator Konstantinus'un 324 
yılında Byzantion'u yeniden imar ettirirken başkent olarak düşünmediği ancak fevkalade 
coğrafi mevkiinden dolayı 328 yılında İmperatorluk başkenti olarak imar ettirmeye karar 
verdiğini ileri sürmektedir. Buna dayanak olarak ise 325 yılında İmperator Konstantinus'un 
rakibi Licinus'u Khrysopolis (Üsküdar) civarında yenmesi ve Roma'nın tek hakimi olmasından 
sonra Byzantion'u görerek buranın gerek askeri gerekse iktisat ve politika bakımından 
önemini gören Konstantinus kente hayran kalmasıdır. (Erzen, 1954, 143) 

I. Konstantinus yapıcı bir İmperator olarak Roma'da da Konstantinopolis'te olduğu 
kadar üretkendir. Krautheimer'in belirttiği gibi, "bir Roma İmperatorundan geleneksel olarak 
beklenen de kamu mimarlığına damgasını vurmasıdır." (Kuban, 2010, 25-26) Septimus Severus 
tarafından başlatılan Hippodrom ve Zeuksippos Hamamı gibi yapıların inşası tamamlanır. 
Ayrıca senato, Milion, Praetorium, Capitol gibi pek çok resmi daire inşa edilir. (Müller-Wiener, 
2002, 19) Hippodrom'un Doğu Roma İmperatorluğunun sonlarında harap olarak yarı yıkık bir 
duruma girdiği bilinmektedir. Onufrio Panvinio tarafından yayınlanan eski bir gravürde 
Hippodrom'un kademelerinin büyük bir kısmı yıkılmış halde görülebilir. (Eyice, 2006, 30) 



Fotoğraf 5: İmperator I. Konstantinus'un kolossal heykelinin başı. 
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Byzantion'a sahip olan İmperator Konstantinus şehri bir daha genişletmek gereğini 
görerek Haliç'ten Marmara'ya uzanan yeni bir sur yaptırmıştır. (Eyice, 2006, 28) Genişletilen bu 
kent alanı 424-430 yıllarında yazılan Notitia Urbis'e göre XIV Bölgeye ayrılır. (Müller-Wiener, 
2002, 20) Konstantinus Surları içinde kalan bölge XII yönetim bölgesine (regio) ayrılmıştı. Sur 
dışındaki Sykai (Galata) XIII., Blahernai (Ayvansaray) de XIV. Bölge oldu. (Kuban, 2010, 43) 
İmperator Konstantinus'un yoğun inşa eylemi oğlu Konstantius tarafından da sürdürülür. 
Kentin su gereksinimi surların hayli dışından döşenmiş toprak altı borularının ve çok sayıda 
büyük sarnıcın yapımıyla başlanır. (Müller-Wiener, 2002, 20) İmperator Valens ise (hd 368-378) 
yılları arasında, Romalıların çok önem verdikleri, şehirlere akarsu getirme politikasının 
muhteşem bir uygulanışı olarak, şehrin iki tepesi arasında vadiyi( Unkapanı/Atatürk Bulvarı) 
aşan bir sukemeri yaptırır. (Eyice, 2006, 32) Ancak kentin yapılanması ve gelişimi hiçte kolay 
olmaz. Her on yılda bir meydana gelen büyük depremler ve yangınlar kentte tahribata neden 
olmuştur. 532'deki Nika İsyanında isyancılar tarafından çıkartılan yangın bu büyük 
yangınlardan birisidir. (Müller-Wiener, 2002, 22) 

İmperator lustinianus tarafından bir kez daha birleştirilmiş İmperatorluğun dağılışı ve 
7. Yy'da topraklarının büyük bir bölümünün kaybedilmesi, ekonomik olanaklarının giderek 
tükenmesi, kentin gelişimini engeller. Ayrıca kent 543'ten berri veba salgınlarıyla, 
depremlerle ve yangınlarla boğuşmaktadır. 7. Yy'da itibarense doğrudan doğruya düşmanları 
tarafından tehdit edilmeye başlar: 605 ve 615'de Pers birlikleri Khalkedon'a dayanırlar, 
626'da kent güçlü Avar-Slav ordusu tarafından saldırıya uğrar, 668 yılında Khalkedon 
yakınlarında Arap birlikleri görülür ve 674-678 yıllarında Araplar kenti hem karadan hem de 
denizden kuşatırlar. 8. Yy'da Bulgarlar, 716-718'de güçlü birliklerle tekrar Araplar ve 813'de 
bir kere daha Bulgarlar saldırır. (Müller-Wiener, 2002, 23) 626'da yıkılan su tesislerinin 766 
yılında V. Konstantinus tarafından yeniden yapılması da böyle bir canlanmanın kanıtıdır. 843 
yılında İkonakırıcılık Döneminin son bulması ve 9. Yy'ın ikinci yarısında İmparatorluk 
sınırlarının güvenceye alınmasıyla birlikte Makedon İmperatorları çok parlak bir dönem 
başlatırlar ve bundan başkent de payını alır. (Mülier-vviener, 2002, 24) 

Konstantinus'un kurduğu Konstantinopolis, Roma ya da Timgad gibi bir Roma kenti, 
ya da Gesera, Antiokheia ve Ephesos gibi Roma kentine dönüştürülen bir Hellenistik kentti. 
Kentin yapısında Doğulu ve Hellenistik öğeler vardı. (Kuban, 2010, 27) Konstantinus'un kurduğu 
kentin planına ait bilgilere, günümüzün son derece değişmiş kent planından yola çıkıp 
ulaşılamaz. Ancak kentin önceden tasarlanmış bir şemaya göre yapıldığı varsayılabilir. Bu 
şema ise Romalıların İmperatorluk dönemlerinde kentin inşasında kullandıkları ızgara plan 
şeması değildir. (Müller-VViener, 2002, 19) 
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A. Su Yolları 


Kaynak yerinden temin edilen suların köy, kasaba ve şehirlerdeki evlere, sokak 
çeşmelerine dağıtmak için boru ağı ile inşa edilen yapılara "Su Yolları Şebekesi" 
denilmektedir. (Kozanoğlu, 2013, 109) Su taşımanın üç yöntemi vardır; Kesme taş kanallarla, 
kurşun borularla veya pişmiş toprak borularla. (Vitruvius, 179/vm) Kemer ve tonoz inşasında 
olağanüstü usta olan Romalılar, şehirlere uzaktan akarsu getirmeyi başarmışlardır. Suyun 
kaynağının yukarıda suyun ulaşması gereken yerin aşağıda olduğu yerlerde, sorun yoktur. Taş 
veya pişmiş toprak boru parçalarının bir birine eklenmesi suretiyle yapılan su yolları, bu işi 
görürler. (Anabolu, 2001, 229) Vadilerin aşılması gerektiği yerde suyolu, sukemerlerinden 
geçirilirdi. Yolun tüm geri kalan kesiminde su yeraltına döşenmiş galerilerden akıtılırdı. 
Böylece yazın taze ve serin kalır, kışında donmaktan korunmuş olurdu. (Kretzschmer, 2000, 74- 
75) 



Fotoğraf 6-7: Ephesos'ta pişmiş topraktan yapılmış borular. Istrancalar'dan getirilen isale hattı üzerinde yer 
alan Roma galerisi. 


Galeriler, mimarlık tarihi içinde olduğu gibi Roma Devrinde de suyu bir noktadan bir 
noktaya taşımak için sıkça kullanılan mimari bir organdır. Galeriler bir menbadan alınan suları 
taşımak istenen noktaya taşırken aynı zamanda onun koruyuculuk görevini de 
üstlenmektedir. Galeriler genellikle dikdörtgen mekanların bir beşik tonoz ile örtülmesi 
sonucunda tamamlanmaktadır. (Ertuğrul, 1989, 153) Bu galerilerin iç yüzeyleri horosan harcı ile 
kaplanarak tuğla geçirmezliğine katkıda bulunulmuştur. İstanbul ve çevresinde aslı Roma 
Devrine ait olmakla beraber açık ve kapalı galeriler görülmektedir. İstanbul çevresindeki 
galerilerin genellikle yüksekliği 1.80 m, enleri ise 60 cm dir. İçinde rahatlıkla bir insanın 
yürüyebileceği kadar genişlikte olan bu galeriler belki de gerektiğinde kaçış kanalları olarak ta 
kullanılıyor idi. (Ertuğrul, 1989, 154) 
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Çizim 1: Roma galerisinin inşa tekniğini gösteren temsili bir çizim. 


B. Sukemerleri 

Sukemerleri, üst kalınlıkları çok dar olan köprülerdir. Galeriler ile basınç altında 
olmayan künklerin vadilerden ve arazinin alçak yerlerinden geçebilmesi için yapılan 
kemerlerdir. Hellenistik ve Roma Döneminde yapılan sukemerlerinin hemen hepsi düşey 
yüzlüdür. Yüksek kemerlerde duvar kalınlığı kademeli olarak azaltılır fakat dış yüzey daima 
düşey yapılır. Bu sistem yatay etkilere fazla dayanıklı değildir. Onun için bazı kemerlerde 
payandalar yapılarak zelzele, rüzgar etkisi gibi yatay kuvvetlere dayanıklılığın artırılmasına 
çalışılır. (Çeçen, 1994a, 53-54) 



Fotoğraf 8: Fransa, Nimes şehrine su getiren Pont du Gard Sukemeri. 

Sukemerinin en üstünde, suyun şehrin farklı bölgelerine ulaştırmak için yapılmış olan 
teşkilat vardır. (Anabolu, 2001, 23) Sukemeri suyu kentin en yüksek noktasında suyun 
dağıtılacağı su kulesine yada makseme verir. (Kretzschmer, 2000 , 76) Su sisteminin bir parçası 
olan ve kanalların kullanılamayacağı vadilerde suyu geçirmek için kullanılan kemerler, vadiye 
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uygun olarak ta genişlik ve yükseklik farklılığına uğrarlar. (Ertuğrul, 1989, 184) Bilinen ilk 
sukemeri Asurlar tarafından MÖ 694-690 arasında Kuzey Irak'ta Ninova'da Jervan'da 
yapılmıştır. İstanbul ve civarında çok sayıda Roma ve Osmanlı kemeri vardır. Roma 
kemerlerinden en çok bilineni şehrin içindeki Bozdoğan Kemeri'dir. (Çeçen, 1994a, 53-54) 



Çizim 2: Pont du Gard Sukemeri'nin detaylı çizimi ve kesiti. 


Suyun taşınmasında engelleri aşmak için kullanılan yöntemlerden biri ise sifondur. 
Romalılar, kasabalarına basınç altındaki bir su kaynağı temin edecek olduklarında, su 
kemerlerinin yapımında nadiren sifonu kullandılar. Vitruvius sifonu çok derin bir vadiden 
geçmenin uygun yollarından biri olarak tanımlamaktadır. (Adam, 1994, 245-246) Teknik olarak 
da problem o zaman iyi biliniyordu. Ancak bununla birlikte yüksek maliyet, yüksek oranda 
uzmanlaşmış bir iş gücüne duyulan ihtiyaç, bakım masrafı ve muazzam miktarda kurşun 
gerekliliğiydi. Romalılar sistem olarak ya bu tekniği kullanacaktı yada sukemerini uzun bir 
rotadan yürütecekti veya çok yüksek bir kemer inşa edeceklerdi. Roma şehirlerinden 
Aspendos, Saintes ve Lyon'da sifon sukemerleri kullanılmıştır. (Adam, 1994, 246) 



Çizim 3: Lyon'daki sifonların çalışma prensibini gösteren taslak. 
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C. Su Terazileri 


Roma döneminde su terazilerinin ne işe yaradığını anlatmak gerekirse bunu şu cümlelerle 
ifade edebiliriz. Maksemlerden kente dağıtılan suyun 0,6 bardan daha yüksek bir basınçta 
olmaması ve borular içindeki basıncın düşürülmesi gerekiyordu. Bu basıncın azaltılması için 
sokaklarda giden borular üzerine su terazileri inşa edilmiştir. Bu nedenle bunlar yaklaşık 6 
metre yüksekliğinde yapılırdı. (Kretzschmer, 2000, 89) Hydrolik mühendislerin, suları künklerin 
içinde tutabilmek ve patlamasını önlemek için, su dağıtım merkezinden çıkan her bir kol 
boyunca su terazisi inşa etmelerine gerek duyulmuştur. Bunların içinde suyu yukarı çıkartan 
ve sonra tekrar aşağı indiren borular vardı; en üstte ise castellum plumbeum denilen basıncın 
kırıldığı su tankı vardır. (Adam, 1994, 255) Günümüze ulaşan ve birer anıt dikili taş gibi boy 
gösteren su terazileri, Osmanlı su mühendisliğinde büyük zirve yapmıştır. (Kozanoğlu, 2013, 110 ) 
Esas görevi basıncı ayarlamak olan su terazileri Roma tesislerinde de görülürken, Osmanlı su 
terazileri Roma su terazilerinin çok daha gelişmiş şeklidir. Su terazileri basınçlı isale 
hatlarında ve basınçlı dağıtım şebekeleri üzerinde yapılır. (Çeçen, 1994c, 82-83) 



Fotoğraf 9-10-11: Pompeii su şebekesi üzerinde yer alan 7 m yüksekliğindeki bir su terazisi. İstanbul'da yer 
alan Ayasofya ve Elmadağ su terazileri. 
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Su kulelerinde sistem bir yönden gelen suyun bir kule içine tırmanarak, aynı kule içinde 
bulunan ikici koldan aşağıya büyük bir basınçla inmesi şeklinde meydana gelmektedir. 
(Ertuğrul, 1989, 180) Su terazilerinin üç önemli fonksiyonu vardır: Birincisi kulenin üzerindeki 
sandığın içerisindeki su seviyesi künklerdeki su basıncını sınırlar ve aradaki yükseklik farkı en 
çok 10 m olur. İkincisi, sandığın kenarlarına yerleştirilen lülelerle debi ölçülerek dağıtım 
yapılır. Üçüncüsü su terazisinin künkler içinde yığılan havanın akışa engel olmasını 
önlemesidir. (Çeçen, 1994c, 82-83) Su terazileri genellikle kare biçiminde ve yukarıya doğru 
gittikçe daralan, birer kule şeklinde inşa edilen yapılardır. (Kozanoğlu, 2013 , ııo) Su terazileri, 
harçla ve tuğla karışımı ile örüldüğü gibi kesme taşlarla örülmüş olanları da vardır. (Dönmez, 
2008, 131) 


D. Maksemler 

Kelime itibariyle maksem su dağıtımının yapıldığı yer anlamına gelmektedir. (Dönmez, 2008, 
30) İlk defa Romalılar tarafından kullanıldığı sanılan maksemler, dağıtılan suların dış 
kirlenmelerden korunması için daima kapalı bir bina hâlindedir. Maksem, şehre gelen suları 
şehir içindeki çeşme ve binalara dağıtmak için, su miktarını belirleyen lülelere sahip, üstü 
kubbe veya tonoz ile örtülü bir binadan oluşan su hazneleri, su taksim merkezidir. Yer 
üstünde ve yer altında olmak üzere iki tipte inşa edilmişlerdir. (Kozanoğlu, 2013 , 119) 
Maksemler için kalıplaşmış bir yapı şekli yoktur, büyük veya küçük olabilirler. (Çeçen, I994d, 
278) Bunların mimarisi kare bir mekan olabildiği gibi, yuvarlak olanları da mevcuttur. (Ertuğrul, 
1989, 196) Maksemlere gelen sular mermer plaklardan yapılmış olan küçük bir havuzun 
içerisine alınır. Havuzun düşey duvarlarının üstüne, fazla suyun taşmaması için savak 
yapılmıştır. Savağın bulunduğu düşey mermer plağın üzerine, savak eşiğinden itibaren 
esksenleri 96 mm aşağıda olan muhtelif kalibrelerde pirinçten yapılmış kısa lüleler 
yerleştirilmiştir. İç kalibresi 26 mm olan borudan akan suyun debisine de lüle adı verilir. Bir 
lülelik debi 36 İt/ dakika veya 52 m3/gün olarak belirlenmiştir. (Çeçen, I994d, 278) 



Fotoğraf 12: Pompeii kentindeki Vesuvius Kapısı yakınında yer alan, şehrin en yüksek noktasındaki Castellum. 
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Romalı mimar ve mühendis Vitruvius, Roma maksemlerinden bahsederken şöyle der: 
Suyun kente ulaştığı yerde bir su deposu inşa ediniz; buna bağlı üç bölmeli bir dağıtım tankı 
bulunmalıdır. (Vitruvius, 1990/vııi) Roma döneminde kente suyun dağıtımı şu şekilde olurdu. 
Sukemerinin specus'undan akan sular ince bir ızgaradan geçerek castellum'a(maksem) 
dökülür. Castellum'un her iki tarafında suyun kontrolü ve bakımı için bir servis yolu 
yapılmıştır. Castellum'un içindeki sular kentsel dağıtımın yapılacağı üç kurşun boruya (iki adet 
25 cm, bir adet 30 cm çapında) iletilmiştir. (Adam, 1994, 251-252) 



Çizim 4: Castellum aquae'de suyun seviyelere göre dağıtımını gösteren çizim. 


Bu kurşun borulardan birincisi kamu işi içindi. Sokaklarda halkın suyunu aldığı içme suyu 
çeşmeleri bu öbeğe girer. İkinci ana boru öteki resmi tesisleri beslerdi. Söz konusu bu resmi 
tesisler tiyatro, nymphaeum denilen süslü çeşmelerdi. Üçüncü ana boru ise özel kullanıcılar 
içindi. (Kretzschmer, 2000, 77) Gerçek olan şu ki, bu ana akımlar maksemde çeşitli yüksekliklere 
yerleştirilmişti. Özel kullanıma ait olanın bağlantısı en yukarıdaydı. İmperator hayratı 
çeşmelerininki biraz daha derinde bulunurdu. En alttaki ana akımsa kamu işi için verilen suya 
bağlanmıştı. Genel su miktarı azalınca maksemdeki su düzeyi alçalırdı. Bu durumda önce özel 
kullanıcılar susuz kalırdı. Sonra sıra resmi tesislerdeydi. Sokak çeşmelerinin suyu ise hiç 
kesilmezdi. (Kretzschmer, 2000, 77) 



Fotoğraf 13-14: Pompeii'deki Castellum aquae'de suyun üç kanalla bölünmesi ve castellum aquae'nin içine 
suların döküldüğü specus. 
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Fotoğraf 15: Fransa, Nimes şehrinde suyun birden çok mekana dağıtımını yapan Castellum divisorium. 

E. Sarnıçlar 

Tarihin en erken çağlarından itibaren İstanbul'un su ihtiyacı sarnıçlar ile sağlanıyordu. 
Roma döneminde şehir dışından, Trakya yönünden toplanan sular sukemerleri ve kanallar 
yardımıyla içeriye getirilerek sarnıçların doldurulması öngörülmüştü. (Eyice, 1994a, 469) İklim ve 
kuraklık durumuna bağlı olarak büyük sarnıçlarda su depolamak akıllıca olmuştur. Bu 
sarnıçlar genellikle yağmur sularını içlerinde tutarak sukemerlerine iletmiştir. ( Adam, 1994, 
249) Kapalı sarnıçlar kendilerine kanallar ile gelen suyu toplayan ve sonra ihtiyaca göre 
kullanımını sağlayan yapılardır. Kapalı sarnıçlara gelen su önceleri kanal vasıtası ile gelirken, 
daha sonra yerini yağmur ve su sızıntılarına bırakmıştır. (Ertuğrul, 1989, 253) Sarnıcın içine inip 
suyu ölçmek veya temizlik yapmak için yapılmış merdiven bulunur. (Anabolu, 2001, 24) 
Genellikle sarnıçlar ait oldukları veya altında bulundukları binanın su ihtiyacını karşılıyorlardı. 
(Eyice, 1994a, 469) 



Fotoğraf 16-17: Misenum'daki (bugünkü Bacoli) 'Piscina Mirabilis', Augustus döneminden kalma 
devasa bir sarnıç, taşlarla ve moloz taş küvetleriyle kurulmuş; Kapasitesi 12.600m3'tür. 
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Bizans sarnıçları toprak üstüne değil toprak altına inşa edilir idi. Bunun sebebi ise 
hem suyu iyi ve tehlikesiz muhafaza etmek hem de suyun gelişi için yükseklik elde etmek idi. 
Bunun için ellerinden geldiğince zemini sert bir yer elde edinceye kadar toprağı kazımışlardır. 
Sarnıçların dış duvarları ise taş ve tuğladan örülür, ancak bazen sadece tuğlaya yer verilirdi. 
(Ertuğrul, 1989, 444-445) Sarnıçlar tuğla ile döşeli olup duvarları su geçirmez, ince tuğla kırıklı 
olan pembe renkte kalın horasan harcı ile sıvalıdır. Sarnıçların içeride köşelerinin sızıntılarını 
önlemek için yarım yuvarlak yapılmaları veya bu biçimde takviye dilmeleri de usuldendir. 
(Eyice, 1994a, 470) 



Çizim 5: Piscina Mirabilis'in planı ve enine kesiti. Bu yeraltı sarnıcı 66 m uzunluğunda, 25.45 m 
genişliğinde ve 11.4 m yüksekliğindedir. 
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ISALE HATLARI 


A. Halkalımdan Getirilen İsale Hattı 

B. Istrancalar'dan Getirilen tsale Hattı 

C. Belgrad Ormanlarından Getirilen tsale Hattı 


22 


Kayalar üzerinde kurulmuş bu kentin, antik çağdan bu yana su temini hep zor olmuştur. 
Çünkü kentin suyunu sağlayacak ne akarsu ne de büyük kaynak vardı. Bu nedenle kentte 
sarnıçlara ve küçük olsalar da kaynaklara hep büyük gereksinim olmuştur. (Mülier-vviener, 2002, 
271) İstanbul'un bulunduğu tarihi yarımadanın doğu tarafındaki Byzantion'nun su ihtiyacı 
kuyular ile küçük kaynaklardan ve sarnıçlardan sağlanıyordu. (Çeçen, 1996, 20) Peki, 
Eskiçağlarda yer altındaki sular nasıl bulunuyordu, buna dair Romalı mimar ve mühendis 
Vitruvius şöyle diyor: "Açıkta akarsu kaynakları varsa bu daha kolay olacaktır. Ancak, fışkıran 
kaynakların yokluğunda, bunları yerin altında arayarak yönlendirmeliyiz. Güneş doğmadan 
aramanın yapılacağı yere dümdüz yatarak ve çenenizi toprağa dayayarak yöreyi gözden 
geçiriniz. Daha sonra kıvrılarak havaya yükselen buharın görüldüğü yerleri kazınız. Bu belirti, 
kuru bir noktada kendini göstermez." (Vitruvius, 169/vm ) 

Şehrin ilk kuruluşundan Roma İmperatorluğu Devrine kadar olan döneme ait su 
tesisleri bakımından herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. (Esmer, 1983, 19) Günümüze kadar 
kullanılmaya devam etmiş Roma Devrine ait kente yakın üç farklı kaynak bilinmektedir. Kente 
en yakın iki kaynaktan ilki, Haliç'in içine akan Alibey Deresi vadisi üzerinde, kentin 
kuzeybatısında yer alan Belgrad Ormanı ve Cebeciköy olarak bilinen tepelerin olduğu bölge. 
İkinci kaynak ise kente yakın olan ve yüksekliğinden dolayı Bozdoğan Kemeri üzerinden dahi 
kente su temin edebilecek Halkalı kaynaklarıydı; fakat bu kaynak sınırlı miktarda su taşıyordu. 
Üçüncü kaynak ise, erken Bizans şehri için çok önemli olan Istranca Dağlarının tepelerinde 
bulunan yeraltı sularıydı. (Crow, 2008, 15) İstanbul'un bu bölgedeki ilk isale hattının Roma 
İmperatoru Hadrianus (hd 117-138) zamanında yapıldığı bilinmekte ise de, isale hattının 
nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi yoktur. İmperator Hadrianus'un yaptırdığı isale 
hattının üzerinden yaklaşık 1870 yıl geçmiş, şehir çeşitli değişikliklere uğramış olduğundan 
Hadrianus'un yaptırdığı galerileri arayarak bulmak nerdeyse imkansızdır. (Çeçen, 1996, 20) 

Geç Roma Devrinde İstanbul'a I.Konstantinus 324-337, Valens (hd 364-378) ve 
I.Theodosius (hd 379-395) tarafından uzaklardan su getirtilerek, şehir bol suya kavuşmuştur. 
Daha sonraki dönemlerde önemli bir isale hattı yapılmamıştır. (Çeçen, 1996, 20) Şehrin suyunu 
sağlamak için yapılan ikinci önemli isale hattı Istrancalar'dan gelmektedir. Bu hattın Büyük 
Konstantinus tarafından 324-337 yılları arasında inşaatı başlatılmış olması ihtimali büyüktür. 
(Çeçen, 1996, 21) Kentin başkent oluşu ve kentte yapılan inşaatlar ve nüfus artışı sonucu, 4-5. 
Yy'da su temini için kurulan ağın daha sağlam bir hale getirilmesi ve genişletilmesi gerekir. 
Buna 4. Yy'da İmperator Valens tarafından yapılan suyolu ile başlanır. Bu suyolu kentin 
kuzeybatısındaki tepeden başlar. (Müller-Weiner, 2002, 27i) Müller-VViener, Valens'in yaptırdığı 
suyolunun kentin kuzeybatısından yani Belgrad Ormanlarından geldiğini söylese de Prof. 
Kazım Çeçen bunun aksini söyler ve ispatlar. Ancak Belgrad Ormanlarından gelen isale hattı 
şehrin en çok 34 m yüksekliğindeki yerlerine su verebildiğine ve Valens Kemeri diye bilinen 
kemerin üst seviyesi 63 m olduğuna göre, Belgrad Ormanlarından gelen suların bu kemerin 
üstünden geçmiş olması imkansızdır. (Çeçen, 1996, 21) 
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Kazım Çeçen'e göre Roma devrinde yapılan dördüncü bir isale hattı şehrin 
kuzeyindeki Belgrad Ormanlarından gelmektedir. Dalman, bu tesisin I.Theodosius tarafından 
yaptırıldığı kanaatindedir. 7. Yy dan itibaren şehri kuşatan çeşitli kavimler bu tesisin bütün 
kemerlerini temeline kadar yıkmıştır. Petrus Gyllius 1542-1550 yılları arasında bölgeyi 
gezmiş, kemerlerin tümünün harap durumda olduğunu görmüştür. (Çeçen, 1996, 22) 
İstanbul'da Roma Devrinde yapılan su tesislerinin yerlerini ve hangi İmperatorlar zamanında 
yapıldıklarını, kanıtlayan, belgeler mevcut değildir. Eldeki bilgiler ile isale hatlarının kalıntıları 
incelendikten sonra tesislerin yapılış tarihi hakkında bazı tahminlerde bulunulmuştur. (Çeçen, 
1996, 214) 

A. Halkalı'dan Getirilen İsale Hattı 

İstanbul'un bu bölgedeki ilk isale hattının Roma İmperatoru Hadrianus (hd 117-138) 
zamanında yapıldığı bilinmekte ise de, isale hattının nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi 
yoktur. (Çeçen, 1996, 20) Hadrianus Döneminde şehre en yakın su kaynağı şehrin 15 km 
batısında bulunan Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı bölgesiydi. Bu bölgedeki su kaynaklarının 
yoğun olarak Osmanlı Döneminde kullanıldığı bilinse de bazı bilim adamları şehir için yapılan 
ilk sukemerinin kanallarının buradan başladığını varsaymışlardır. (Crow, 2008, 28) Halkalı 
sularını taşımak için ikinci yüzyılın başlarında İmperator Hadrianus, Byzantion vatandaşlarına 
tatlı su sağlayacak bir sukemeri yaptırır. (Mango, 1995, 9) Roma imparatoru Hadrianus 
zamanında Belgrad Ormanları civarında yer alan Kâğıthane ve Alibey Dereleri yukarılarda 
toplanarak kemerlerle İstanbul'a getirilmiştir. Bu kemerlerden biri de bugünkü Bozdoğan 
(Valens) Sukemeridir. (Kozanoğlu, 2013,42) 

Dalman, Hadrianus'un yaptırdığı isale hattının nerelerden geçtiği hakkında bilgilerin 
bulunmadığını, ancak bu hattın Belgrad Ormanları'ndan gelmiş olamayacağını belirtir. (Çeçen, 
1996, 204) 2. Yy başında İstanbul çok küçük bir yerleşim yeri idi ve nüfusu çok az olduğu için 
muhtemelen Hadrianus'un yaptırdığı isale hattı o günkü ihtiyacı karşılayacak kadardı. Bu 
sebepten, Belgrad Ormanları'ndan ve Istrancalar'dan gelen büyük tesislerin, Hadrianus 
tarafından yaptırılmış olamayacağı anlaşılmakta, Hadrianus'un yaptırdığı isale hattının 
genellikle şehrin batısındaki araziden (Halkalı) geldiği kabul edilmektedir. (Çeçen, 1996, 214) 

Alibey Deresinin güneyindeki Halkalı kaynakları, yüksekliklerinden dolayı Bozdoğan 
Kemeri dahi şehrin yüksek bölümlerine yerçekimi kuvveti ile su sağlayabilir; ancak yüksek 
olmalarına karşın taşıdığı su miktarı daha sınırlıydı. (Crow, 2008, 25) Halkalı su tesisleri üzerinde 
Roma Devriden kalan halen büyük kemerler mevcut olup bunlar; Atışalam'nın kuzeybatısında 
yer alan Mazul Kemer, Atışalam'nın doğusunda yer alan Kara Kemer ve sur içindeki Valens 
Sukemeridir. (Esmer, 1983, 24) 
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Harita 6: Hadrianus'un yaptırdığı isale hattının konumunu gösteren bir harita. 


Valens Kemerinin üzerinden, hem Hadrianus, hem Valens'e ait sular hem de 
Istrancalar'dan gelen sular geçer. (Çeçen, 1996, 208) Hadrianus'un isale hattının suyu 5. Yy da II. 
Theodosius tarafından nymphaeumlara ve İmperator sarayına tahsis edilmiş, lustinianus 
tarafından da tesis tamir edilerek kendi yaptırdığı sarnıca akıtılmıştır. 1994 yılında 
Edirnekapı-Topkapı arasında Ahmet Ersen tarafından yürütülen sur restorasyonu sırasında 
Edirnekapı'nın 200 m kadar güneyinde bir kazı sonucunda tespit edilen, nispeten küçük 
boyutlu galerinin Hadrianus veya Valens'in yaptırdığı isale hatlarından birine ait olması 
ihtimali büyüktür. Galerinin bulunduğu yerdeki seviyesi de bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 
(Çeçen, 1996, 214) 



Fotoğraf 18: Edirnekapı civarında Hadrianus'un yaptırdığı tahmin edilen isale hattının galerisinin girişi. 
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B. Istrancalar'dan Getirilen İsale Hattı 


Dördüncü yüzyılda metropole dönüştürülen Konstantinopolis'in artan nüfusu ile 
birlikte su ihtiyacı da daha fazla artmıştır. Hadrianus'un yaptırdığı suyollarının yetersiz 
kalması ve kentin yakınlarında önemli bir su kaynağının bulunmamasından dolayı; halkın su 
ihtiyacını gidermek için kent alanının dışına çıkılmıştır. (Snyder-Dilaver, 2014, 35) Şehir 
merkezinin batısında uzak mesafede bulunan, erken Bizans şehri için hidrolik potansiyeli en 
iyi su kaynakları Istranca Dağları'nda bulunan yer altı sularıydı. Trakya sistemi olarak da 
adlandırılan bu sistem 12. Yy'a kadar Byzantion şehri için çok önem arz etmiştir. Sisteme 
bağlı diğer kaynakları ele alacak olursak Pınarca ve Danamandıra gibi büyük kaynakların yanı 
sıra Büyükçekmece ve Terkos göllerinin tali suları birleştirilip Byzantion'a su sağlayan sisteme 
entegre edilmiştir. (Crow, 2008, 25) 

Dördüncü yüzyılın ortalarında tarihin en uzun su temin eden sistemlerinden birinin 
inşasına başlanmış olup Konstantinopolis'in 120 km batısında yer alan kaynaklardan şehre su 
temin eden sistemin ikinci safhası tamamlanmıştır. İstanbul'un su temini için yapılan 
sistemde kullanılan inşaat malzemesi ve işgücü üzerine yapılan son araştırmalar (snyder 2013) 
sonucunda, Giza Piramidi kadar taş gerektiren, Giza ve Roma Caracalla Hamamı'nı inşa etmek 
için gerek insan gücünden beş kat daha fazlası bu sistemde çalışmıştır. (Snyder-Dilaver, 2014, 35) 

Istrancalar'dan gelen Roma isale hattının nerelerden geçtiğini tespit etmek için, isale 
hattının galerisinin İstanbul'a en yakın yerindeki izinden başlayarak menba tarafına doğru 
gidilmiş. Galerinin menba tarafında en son tespit edilen noktası, Vize'nin 6 km batısındaki 
Pazarlı Köyünün kuzeyinde Değirmendere'deki su alma yeridir. (Çeçen, 1996, 102) 
Istrancalardan getirilen suyolunun şehre giriş yerine bakmak gerekirse; Istrancalar'dan gelen 
hattın şehre yaklaştığı yerdeki suyolları Alibey Barajı altında kalmıştır. Suyolunun son 3/1 
kısmı modern şehrin altında kalmış iken bazı bölümleri nadiren de olsa görünür. (Crow, 2008, 
27) Istrancalar'dan gelen galeri ya Edirnekapı'nın güneyinde yada Edirnekapı'nın kuzeyinden 
şehre girmiş olabilir. Galerinin Valens Kemeri'ne kadar olan bölgeyi nerelerden geçtiği ise 
tamamen meçhuldür. (Çeçen, 1996, 127) 

Ancak, şehrin asıl bulunduğu doğu bölümüne suyu getirmek ve Fatih ile Bayezid 
arasındaki çukur bölgeyi geçebilmek için galerinin bir kemerin üzerinden geçmemiş olması 
düşünülemez. Bu kemer zamanla harap olmuş, sonra Valens tarafından onarılmış ve 
genişletilmiştir. (Çeçen, 1996, 129) 
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Harita 7-8: Istrancalar'dan gelen isale hattının kaynak noktasını ve şehre giriş yerini gösteren haritalar. 


Istrancalar'dan gelen bu isale hattının ne zaman, hangi imperator tarafından 
başlatıldığı ve hangi imperatorlar tarafından tamamlandığı hakkındaki bilgiler eksiktir. 
I.Konstantinus İstanbul'u çeşitli abidelerle süsledikten sonra 11 Mayıs 330 tarihinde Roma 
İmperatorluğunun başkenti ilan etmiştir. Gittikçe kalabalıklaşan şehrin çeşitli problemlerini 
çözerken, şehre su getirmek için hiçbir teşebbüste bulunmamış olduğu düşünülemez. 
I.Konstantinus şehre bol su getirmek için plan yapmış, isale hattının bir bölümünü inşa etmiş, 
337 yılında öldükten sonra, yerine geçen imperatorlar tarafından hattın yapımına devam 
edilmiştir. (Çeçen, 1996, 217) Istrancalar'dan gelen isale hattının kesin olarak kim tarafından 
yaptırıldığı bilinmese de Romalı filozof Themistius, yazdığı ikinci nutkunda İmperator 
Valens'in şehre Trakya'dan getirttiği suları anlatır. (Crow, 2008, 9) Themistius yazdığı ilk 
nutkunda ise kente, I.Konstantinus'tan önceki imperatorların kentin su teminini sağlayan 
sistemi çoktan başlattığını yazar. Themistius, I.Konstantinus dönemine bir gönderme 
yaparak; Şehir değerli objeler ve heykeller ile süslense de büyüyen nüfus için su olmadan 
bunların yeterli olmadığını söyler. (Crow, 2008, 9) 

Yaklaşık olarak 250 km uzunluğunda olan Romalılar'ın bütün dünyada yaptığı bu en 
uzun isale hattının kısa bir müddet içerisinde inşa edilmiş olması imkansızdır. Konstantinus 
zamanında bu isale hattının bir bölümü yapılmış, ondan sonraki İmperatorlar tarafından 
tamamlanmış olması ihtimali büyüktür. (Çeçen, 1996, 210) 
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Harita 9: Istrancalar'dan gelen isale hattının Valens tarafından yaptırılan bir bölümü. 


Istrancalar'dan gelen isale hattının inşaasına I.Konstantinus (324-337) zamanında 
başlanarak bir bölümü yapılmış, sonra Konstantius (hd 337-361), Valens (364-378), 
I.Theodosius (379-395), Arkadius (hd 395-408), hatta II.Theodosius zamanlarında uzatılarak 
tamamlanmış olabilir. (Çeçen, 1996, 218) 4. Yy ikinci yarısında İstanbul'da su kıtlığının çekilmesi, 
Konstantinus tarafından başlatılan inşaatın bitmemiş olduğunu gösterir. (Çeçen, 1996, 207) 
Istrancalar'dan gelen isale hattının şehirden itibaren 140 km'lik bölümünün yapı tekniği ile 
galerilerinin şekillerinin diğerlerinden değişik olması da bu isale hattının çeşitli zamanlarında 
ve belirli aralıklarla uzatılmış olduğunu gösterir. (Çeçen, 1996, 218) Sistemin bütünüyle hayatta 
kalan unsurlarından olan sukemerleri, Istaranca dağlarından su yollarını taşımak için inşa 
edilmişlerdir. Sistemde bir bütün olarak yaklaşık 60 su kemeri tespit edilmiştir, bunlardan 
19'u az ya da çok sağlamdır. Sistem üzerinde Kurşunlugerme ve Büyükgerme köprüleri dahil 
olmak üzere yeni kanallar ve sukemerleri inşa edilmiştir. (Crow, 2008, 27) 

Şaşırtıcı bir şekilde, çok sayıda deprem olmasına rağmen, su sisteminin büyük kısmı 
hala korunmaktadır. (Snyder-Dilaver, 2014, 35) İstanbul'a su temin eden sistem iki temel yapısal 
öğeden oluşur: köprüler ve galeriler. Galeri sistemlerinin çoğunluğu 'kesme ve örtme' 
yöntemiyle yerin hemen altına gömülürken bazen de kaya tünelleri ve topraklı çukurlardan 
geçer. Şehre su temin eden sistem, açık alçak alanlardan, yoğun ormanlık ve dağlık 
arazilerden geçmektedir. Su tedarik sisteminin ana yapısal malzemesi taş (deniz ve kristalimsi 
kalker) ve kireç esaslı hidrolik harçtır. Taş, yerel inşaat alanlarından alınan kaynaklara 
rağmen, tuğla büyük ihtimalle Konstantinopolis hemen dışındaki bahçelerde üretildi. (Snyder- 
Dilaver, 2014, 36) 
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Harita 10: Istrancalar'dan gelen isale hattının I.Theodosius tarafından yaptırılan bir bölümü. 



Fotoğraf 19: Istranca isale hattı üzerinde yer alan Kurşunlugerme Kemeri'nin mansaptan görünüşü. 


Özetlenecek olursa: Ana galerinin, Vize'nin batısındaki Değirmendere'den başladığı 
kabul edilmiş, yan kollarının sayıları tespit edilememiştir, Ana galeri Pazarlı, Vize'den geçerek 
Arnavutköy, Cebeciköy civarından Edirnekapı dolaylarına ulaşır. Ana galerinin başlangıç 
noktasından bugünkü surlara kadar olan uzunluğu 242 km dir. (Çeçen, 1996, 122) 
Istrancalar'dan İstanbul'a su getirilen bu galerilerin Romalılar'ın bütün dünyada yaptıkları 
isale hatları arasında en uzun olduğu anlaşılmıştır. (Çeçen, 1996,200) 
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Harita 11: Trakya'dan getirilen suyun anahatları ile sukemerlerinin hatlarını gösteren bir harita. 


C. Belgrad Ormanları’ndan Getirilen İsale Hattı 


Belgrad Ormanları'nda yer alan kaynakların şehre çok yakın olmasından dolayı 
BizanslIların burayı ilk kullananlar oldukları düşünülebilir. Ancak bu kaynaklar 15. Yy dan berri 
OsmanlIlar tarafından yeniden geliştirilip kullanıldığı için Bizans ve Roma'dan geriye kalan 
kısmı belirlemek oldukça zordur. (Crow, 2008, 28) Belgrad Ormanları'ndan getirilen isale 
hattının da ne zaman yapıldığı belli değildir. Bu tesisin isale hattı, su alma tesisleri, çökeltme 
havuzları ve dağıtım galerileri İstanbul'daki diğer Roma su tesislerine göre daha ileri bir 
teknolojinin ürünüdür. I.Theodosius devri ( 379-395) zenginlik ve teknik düzey bakımından 
böyle bir tesisin yapımına uygundur. Dalman da bu sebepten tesisin I.Theodosius tarafından 
yaptırıldığı kanısındadır. I.Theodosius zamanında 382 yılında su kısıtlaması olduğu ve 384 
yılında kısıtlamanın artırıldığı, en son 396 yılında su sıkıntısının giderildiğini bildirir. (Çeçen, 
1996, 204) O devreye ait bazı belgelerden de I.Theodosius devrinde sukemerleri ile isale 
hattının yapıldığı ve 396 yılında şehirde suyun bollaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca dağıtım 
şebekesi galerilerinin evvelki devirlere yerleşim yeri olmayan çok geniş bir alana su dağıtması 
da tesisin I.Theodosius zamanında yapılmış olması ihtimalini artırır. 396 yılında suyun 
bollaşması Belgrad Ormanları'ndan I.Theodosius tarafından su getirilmiş olması ile 
açıklanabilir. (Çeçen, 1996, 220) 



Harita 12: Belgrad Ormanları'ndan getirilen isale hattını gösteren bir harita. 


Belgrad Ormanları'ndan gelen isale hattı şehrin 34 m'den daha alçaktaki bölgelerine 
su verdiği, I.Konstantinus zamanında yerleşim yeri olmayan Sulukule, Haseki ve Yedikule gibi 
yerlere de su dağıttığı, IV.Yy ikinci yarısında İstanbul'da su kıtlığının devam ettiği, ancak 
I.Theodosius'un ölümünden bir yıl sonra (396) suyun bollaştığı düşünülecek olursa, Belgrad 
Ormanları'ndan gelen isale hattının Dalman'ın da tahmin ettiği, gibi I.Theodosius (379-395) 
tarafından yapılmış olması ihtimali artmaktadır. (Çeçen, 1996, 218) 
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Şemseddin Sami ve VVolfgang Müller-Wiener'in iddia ettiğine göre Valens'in yaptırdığı 
isale hattının hattın Belgrad Ormanlarından gelmiş olması ihtimali çok azdır. Belgrad 
Ormanlarından gelen isale hattı, derin vadileri, büyük, küçük çok sayıda kemerler üzerinden 
geçtikten sonra Bozdoğan Kemerinin altındaki Roma dağıtım kubbesine( Tezgahçılar 
Maksemi) gelir. (Çeçen, 1996, 215) Tamamen bir Roma dağıtım kubbesi olduğu belli olan 
Tezgahçılar Maksemi'ndeki galeriler, Valens Kemeri'nin üstünden 25 m daha alçaktadır. 
Valens'in yaptırdığı isale hattının galerisinin, kendi yaptırdığı kemerin üzerinden geçmesi 
gerekeceği düşünülecek olursa, Valens'in yaptırdığı isale hattının da Halkalı bölgesinden 
veyahut Istrancalar'dan gelmiş olmasının zorunlu olduğu anlaşılır. (Çeçen, 1996, 215) Dalman, 
Valens'in kızına izafeten yapılmış olan Thermae Constantianae hamamının 375 yılında 
bitirildiğinin ve açılış merasiminin yapıldığının kaynaklarda yazıldığını ve bunun suların 
bollaştığına delalet ettiğini yazmaktadır. (Çeçen, 1996, 204-205) 

Eski kaynaklarda Valens devrinde su kıtlığının 373 yılında nispeten giderildiği, 
I.Theodosius devrinde 382 yılında su kısıtlamasına gidildiği, 384 yılında kısıtlamanın 
arttırıldığı bildirildiğine göre Valens'in yaptırdığı tesisinin debisinin büyük olmadığı anlaşılır ve 
bu husus Valens'in isale hattının Halkalı civarından gelmiş olması ihtimalini de kuvvetlendirir. 
Valens Belgrad Ormanlarından su getirtmiş olsaydı, kurak ve yağışlı mevsimlerde bu 
bölgeden şehre günde 10-18 bin m3 kadar su verilmiş olacağından 382 yılında su kıtlığı da 
olmayacaktı. (Çeçen, 1996, 215) 
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İsale Hatları bölümü ile ilgili kaynaklar; 
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IV 


(â 


SUKEMERLERİ 


A. Mazul Kemer 

B. Valens Sukemeri 

C. Kara Kemer 

D. Turunçluk Kemer 


A. Mazul Kemer 


Mazul Kemer, azledilmiş yani görevinden uzaklaştırılmış kemer anlamına gelmektedir. 
Mazul Kemer, Mahmutbey ile Atışalanı (Avasköy) arasındaki çizginin ortasından 750 m kadar 
kuzeyde Uzuncaova Deresi üzerinde bulunur ve Halkalı Suları'nın ilk kemeridir. (Çeçen, 1996, 
43-46) Halkalı hattı boyunca Mahmutbey yakınlarında ki Mazlum veya Mazul Kemer olarak 
bilinen Roma sukemerinin; hala askeri bir bölge içinde yer aldığı için ayrıntılı bir şekilde 
incelenmemiştir. (Mango, 1995, 10) Fatih Sultan Mehmed 1453 yılındaki fethin ardından Valens 
Sukemeri'ne giden eski suyolu ağında, kapsamlı çalışmalar sürdürülür. Şebeke 1584 yılında ilk 
kez kayıtlara geçer. (Müller-Wiener, 1977, 514) Mazul Kemer'in, Valens sukemeriyle aynı 
dönemde yapıldığı kaynaklardan geçmektedir. 4. Yy' a tarihlenen bu kemer, belki de Valens 
zamanında (364-378) inşa edilmiştir. (Çeçen, 1999, 28) Mazul Kemer'in inşa tarihi hakkındaki 
bilgilerimiz çok eksiktir. Dalman, Mazul Kemer hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler vererek, 
Mazul Kemer'in Konstantinus V. Kopronymus tarafından tamir edildiğini yazar; Eyice ise bu 
hususun ispatlanmadığını, ancak kemerin yapı tekniği bakımından geç Roma Devrine ait 
olması gerektiğini, belki 4. Yy'da yapıldığı kanaatinde olduğunu açıklar. (Çeçen, 1996, 50) 



Fotoğraf 20: Halkalı isale hattına ait olan Mazul Kemeri'nin güney cephesinden bir görünüm. 


İki katlı olan Mazul Kemer 19 m yüksekliğinde ve 110 m uzunluğa sahip olup, 758 
yılında önemli bir onarım gördüğü belirtilmektedir, (öziş, 1995, 19) Vadi zemininden maksimum 
yüksekliği 18.3 metredir. Özenli bir biçimde işlenmiş olan kesme kireçtaşından inşa edilen 
kemer, şebekenin eski yapılarından biridir. (Müller-Wiener, 1977, 517) Bu kemerin üst kotu 
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denizden 80 m yüksekliktedir. (Dönmez, 2008, 88) Mazul Kemer ile Valens (Bozdoğan) 
Sukemeri'nin üst kotları arasında yaklaşık 17 m fark vardır. (Çeçen, 1996, 50) Mazul Kemer'in 
üst sırasında 13, alt sırasında 7 kemer bulunmaktadır. (Akben-Tokmak, 2009, 14-16) Geç Roma 
Devrinde Mazul Kemer'in üzerinden eni 80 cm olan bir galerinin geçirildiği, sol sahildeki çıkış 
yerinde, açıkça gözlenmektedir. Anlaşıldığına göre Roma Devrinde yalnız bu galerinin 
içerisinden su geçirilmiştir. (Çeçen, 1996, 49) Fetih'ten sonra onarılarak Fatih ve Süleymaniye 
suyollarının künkleri bu kemer üzerinden geçirilmiştir. (Akben-Tokmak, 2009, 14-16) Mazul 
Kemer'in üst bölümü çok harap olmuş, birçok yerinin taşları dökülmüştür. Ancak Roma 
galerisinin üstünü örten taşlar henüz durmaktadır. (Çeçen, 1996, 50) 



Fotoğraf 21: Mazul Kemer'in mansaptan görünüşü. 



Fotoğraf 22: Mazul Kemer'in doğusunda, başlangıç bölümünden Roma galerisinin görünüşü. 
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B. Valens Sukemeri 


İstanbul'da şehrin içerisinde bulunan Valens (Bozdoğan) Sukemeri, şehrin en eski su 
tesisidir. Genellikle Valens Sukemeri'nin Roma İmperatoru Valens (hd 364-378) tarafından 
368 yılında yaptırıldığı kabul edilir. (Çeçen, 1996, 51) ) Ancak bu kemerin Hadrianus tarafından 
yaptırılmış olduğu ve İmperator Valens tarafından restore edildiği için onun adıyla anıldığı 
bilinmektedir. (Kazhdan, 1991, 145) Hadrianus'un Konstantinopolis'te yaptırdığı sukemerinin, 
Akhilleus Hamamı ve lustinianus tarafından yaptırılan Cisternia Basilica ile ilgili bir dizi resmi 
metinlerde geçtiği görülmüştür. (Mango, 1995, 10) Prokopios'un anlatımına göre Valens, 
"Khalkedon İsyanı bastırdıktan sonra Khalkedon'un sur taşlarını kullanarak, 
Konstantinopolis'te günümüzde hala onun ismini taşıyan bir sukemeri yaptır" derken; 
BizanslI tarih yazarı Gerorgios Kedronos'a göre, "sukemeri 368'de tamamlanmıştı" der. 
(Freely-Çakmak, 2005, 34) 



Fotoğraf 23: Valens Sukemeri'nin kuzey cephesinden bir görünüm. 

Bu sukemeri muhtelif zamanlarda hasar görmesine rağmen, hem Bizans İmperatorları 
hem de Osmanlı Sultanları tarafından tamir edilmiş ve 19. Yy sonuna kadar kullanılmıştır. 
(Freely-Çakmak, 2005, 34) ll.lustinos Döneminde (hd 565-578) büyük olasılıkla deprem nedeniyle 
zarar görmüş sukemeri 576 yılında onarılır. (Müller-Wiener, 1977, 273) Bizansın son yıllarında 
sukemerin etrafındaki bağ ve bahçelerin sulanmasına yardımcı olduğu kaynaklardan 
geçmektedir. (Çeçen, 1999, 29-30) 16. Yy gezginlerinden Petrus Gyllius, İstanbul'u seyahati 
sırasında "kentin bölgelerinin eski tasvirlerinde Valens'in tahıl ambarı gösterilirken Valens 
Sukemerinin gösterilmemesine hayret ediyorum" der. (Gyllius, 1997, 164) Gyllius'un bu 
söyleminden yola çıkarak sukemerinin Bizans'ın son yıllarında faal olmadığını anlamak pek 
mümkündür. 
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Fotoğraf 24: Valens Sukemeri'nin havadan görünümü. 

Sukemeri, Fatih Camii'nin olduğu tependen başlayıp Beyazıt'taki Forum Tauri'nin 
hemen yakınındaki Nymphaeum'da son bulur. (Dalman, 1933, 38) Sukemeri, 971 m 
uzunluğunda ve maksimum yüksekliği ortalama 28-29 m dir. Kısmen tek, kısmen iki katlı olan 
sukemeri iyi incelendiğinde özenle yapılmadığı görülür. Kemer, kaba kesme taşlardan ve 
harçla örme tekniğiyle ve 7.75-8.24 m arasında değişen eksende inşa edilmiştir. (Müller- 
Wiener, 2002, 273) Sukemerinin en üst seviyesinin denizden yüksekliği 63.5 m dir. (Dalman, 1933, 
37) Dalman'nın yazdığı Der Valens Aquadukt in Konstantinopel adlı çok önemli monografta 
çizdiği rölövede Valens Kemeri'nin üzerinden iki galerinin geçtiği görülür. (Çeçen, 1996, 51) 



Rekonstrüksiyon 3: Valens Sukemeri'nin 4. Yy'da ki olası bir görünümü. 
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C. Kara Kemer 


Cebeciköy'ün 1.75 km kadar batısında, Cebeciköy Deresi'nin güneydeki yan kolu 
üzerinde bulunan Kara Kemer'in 3 gözlü bir Roma kemeri odluğu ve zamanla bir gözünün 
toprakla dolduğu anlaşılmaktadır. (Çeçen, 1996, 53-59) Kara Kemer 61.20 m uzunluğunda, 
kemer açıklığı 4.20 metredir. (Dönmez, 2008, 90) 16. Yy'da tamir edilerek Süleymaniye 
suyolunun çınar kolu bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. Süleymaniye suyolu haritasında 
"Derin maslak önündeki kemer" diye geçmektedir. (Akben-Tokmak, 2009, 16) Kemer halen taş 
ocaklarının artıkları altında kaybolmuştur. (Çeçen, 1996, 53-59) 



Fotoğraf 25: Üç gözlü olduğu bilinen Kara Kemer'in ön cephesinden bir görünüm. 



Harita 13: Kara Kemer'in 18.yy' da çizilen Süleymaniye Suyolu haritasındaki çizimi. 
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D. Turunçluk Kemer 


Bu kemer bugün mevcut değildir. Eski Osmanlı Suyolu haritalarından 1748 tarihli 
Beyliksuyu haritasında Çiçozçiftlik (Taşlıtarla) yakınında Köhne Turunçluk Kemeri diye 5 gözlü 
bir kemer çizilmiş, 5. Gözünün yarısı yıkık olarak gösterilmiştir. Bu kemerin de Roma Devrinde 
yapılmış olması ihtimali büyüktür. (Çeçen, 1996, 61) Kemerin üzerinde "Sultan Mehmet Han-ı 
Kadim Hazretlerinin Turunçluk Kemeridir" diye yazılıdır. (Dönmez, 2008, 93) 



Harita 14: Turunçluk Kemeri'nin 1748 tarihli suyolu haritasındaki çizimi. 
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Sukemerleri bölümü ile ilgili kaynaklar; 


Akben-Tokmak, 2009 

Feyzullah Akben-Hamit Tokmak, Geçmişten Günümüze 
İstanbul'da Suyun Yönetimi, İSKİ Yayınları, İstanbul. 

Çeçen, 1996 

Kazım Çeçen, Roma Su Yollarının En Uzunu, İstanbul. 

Çeçen, 1999 

Kazım Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Su Yolları, İstanbul. 

Dalman, 1933 

Knut Olof Dalman, Der Valens Aquadukt in Konstantinopel, 

Bamberg. 

Dönmez, 2008 

Ömer Mustafa Dönmez, Bizans'tan Günümüze İstanbul Suları, 
İstanbul 

Gyllius, 1997 

Petrus Gyllius, İstanbul'un Tarihi Eserleri, Çev. Erendiz 
Özbayoğulu, Eren Yayınevi, İstanbul. 

Kazhdan, 1991 

Alexander P. Kazhdan, "Aquaduct" The Oxford Dictionary of 
Byzantium, 1. Vol.; Oxford. 

Mango, 1995 

Cyril Mango, The Water Supply of Constantinople, 

Constantinople and its Hinterland, Oxford. 

Müller-VViener, 2002 

VVolfgang Müller-VViener, İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası, 
Çev. Ülker Sayın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 

Öziş, 1995 

Ünal Öziş, Çağlar Boyunca Anadolu'da Su Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisleri Odası, 40.Yıl Yayını, İstanbul. 


http://www.byzantiuml200.com/ 

https://tr.pinterest.com/ 


41 



SARNIÇLAR 


A. Üstü Açık Sarnıçlar 

a. Aetios Sarnıcı 

b. Aspar Sarnıcı 

c. Mokios Sarnıcı 

d. Hebdomon Sarnıcı 

B. Üstü Kapalı Sarnıçlar 

a. Bazilika Sarnıcı 

b. Philoksenus Sarnıcı 

c. Pantokrator Sarnıcı 

d. Theodosius Sarnıcı 
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A. Üstü Açık Sarnıçlar 


Tarihi Yarımada'daki sarnıçlar depolama olanakları açısından; açık su hazneleri ve kapalı 
yer altı hazneleri olmak üzere iki başlık altında incelenebilmektedir. (Eyice, 1989, 5) İsale 
hatlarının yakınlarında ise, bulundukları kot ve dönemleri itibari ile bu hatlardan beslenen 
pek çok sarnıcın bulunması mümkündür. (Magdalino, 1996, 17-25) Açık sarnıçlar surların 
dışındaki kaynaklardan gelen suların toplanarak şehre dağıtıldığı dikdörtgen şeklindeki, açık 
havuzlar biçimindeki yapılardır. Kurak mevsimlerde veya şehrin düşman tarafından 
kuşatılması sırasında gereken ihtiyacın temini için sular bu havuzlar içerisinde toplanarak, 
dinlendirilir, bunun sonucu olarak da içerisinde yer alan yabancı maddeler kendiliğinden dibe 
çökerek temizlenirdi. Açık sarnıçlar, suyun duvarlardan sızmasını ve dolayısıyla yıkılmalarını 
önlemek amacıyla şehrin yüksek noktalarındaki çukur mahallelere inşa edilmiştir. (Yücel, 1967, 
16-17) 

İstanbul'un 5. ve 6. Yy'da nüfusunun yaklaşık olarak 400-500 bin arasında olduğu 
tahmin edilmekte, orta Bizans döneminde ise bu sayının yarı yarıya azaldığı düşünülmektedir. 
Ancak Bizans kaynaklarında, 11. Yy'da kente iki büyük göç dalgası olduğu belirtilmektedir. 
(Magdalino, 1996, 17-25) Kent nüfusundaki bu yeni artışın sonucu olarak konutlar, manastırlar ve 
bahçelerin ihtiyaçları için yeni sarnıçlar inşa edilmiştir. (Rautman, 2006, 74) 

Tarihi Yarımada'nın batısında yer alan, günümüze ulaşabilmiş olan 3 büyük açık 
sarnıcın (Aetios, Aspar ve Mokios), kent dışından Valens isale hattının galerileri ile gelen 
suları toplayıp biriktiren ve kentin su dağıtım şebekesine ileten toplama havuzları oldukları 
düşünülmektedir. (Eyice, 1989, 5) Özellikle kuşatma zamanlarında kentin besin ihtiyacının ve 
tarımsal faaliyetlerinin yapılabilmesi için Aetios, Aspar ve Mokios Sarnıçlarının bu sebepten 
önem arz ettiği düşünülmektedir. (Koder, 1995, 51-53) Bizans'ın daha sonraki yıllarında açık 
sarnıçlar kentin daha seyrek nüfuslu bölgelerinde kapalı sarnıçları beslemek ve toprakların 
sulanması için kullanıldıkları kaynaklardan bilinmektedir. Palaeologoslar döneminde açık 
sarnıçlar önemini yitirmiş bağ ve bahçe halinde kullanılmıştır. Son Bizans döneminde bu gibi 
yerlere "Kuru Bostan, Bahçe" anlamında "kserokipion" denilmekteydi. Osmanlı döneminde ise açık 
sarnıçlar çukurbostan olarak anılmıştır. (Yücel, 1967, 16-17) 


43 



a. Aetios Sarnıcı 

Karagümrük'te bugünkü Vefa stadyumunun bulunduğu yerde yer almaktadır. Aetios, 
İmperator II. Theodosius (hd 408-450) zamanında şehir praefectusu olmuş ve bu sarnıcı 421 
yılına doğru yaptırmıştır. (Yücel, 1967, 18) Karagümrük'teki bu açık sarnıç 244x85 m ölçülerinde 
olup kısmen 13-15 m duvar yüksekliğine sahiptir. (Müller-Wiener, 2002, 278) Bu sarnıç 
Ayvansaray ve çevresine su aktarımı sağlamıştır. (Ertuğrul, 1989, 215) Dikdörtgen planlı olan 
sarnıç, Istrancalar'dan gelen isale hattının suyuyla ve yağmur suları ile dolmaktadır. (Çeçen, 
1996, 29) 



Fotoğraf 26: Bugün futbol sahası olarak kullanılan Aetios Sarnıcı. 

Sarnıç, Bizans Döneminde terk edilmiş olup Osmanlı Döneminde ise bostan olarak 
kullanılmıştır. 1940 yılında ise Vefa Stadı adını alarak futbol sahasına dönüştürülmüştür. 
(Eyice, 1994b, 86) Unger, Valens Sukemeri ve Aetios Sarnıcı'nın Suriye'den mimarlar getirtilerek, 
yine aynı tarihlerde yaptırıldığını yazmaktadır. (Çeçen, 1996, 203) Gerçek derinliği 15 metre olup 
duvar kalınlığı ise 5.20 metredir. İnşa malzemesi ise olarak tuğla ve taş kullanılmıştır. Sarnıcın 
güneydoğu cephesi bozularak buraya Vefa kulübünün binası yaptırılmıştır. (Yücel, 1967, 18) 



Fotoğraf 27: Aetios Sarnıcının duvarlarından bir görünüm. 
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b. Aspar Sarnıcı 


Fatih İlçesi Balat Mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesinde bulunan Aspar sarnıcı, 459 
yılında Aspar isimli bir Got komutan tarafından yaptırılmıştır. (Ertuğrul, 1989, 220) Aspar, 471 
yılında İmperator I. Leon'un emri ile idam edildiğinden, sarnıcın inşa tarihini bundan önceki 
bir tarihe, 459-460 yıllarını vermenin daha doğru olacağı kaynaklardan geçmektedir. (Yücel, 
1967, 17) 152x152 m ölçülerinde olan bu sarnıç yaklaşık 10-11 m yüksekliğinde tuğla hatıllı 
örgü tekniğiyle çevrelenmiştir. (Müller-Wiener, 2002, 279) Cibali ve çevresine su dağıtımını 
sağlamıştır. (Ertuğrul, 1989, 215) 



Fotoğraf 28: Aspar Sarnıcının Sultan Selim Camii'nden görünümü. 

Aspar sarnıcının kuzeybatı köşesinde silindirik yapının sulama kulesi olduğu 
düşünülür. Bu kulenin içi zamanla moloz taşları ile dolmuştur. Kulenin altında suyun 
gidebileceği bir künk yada kanal olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir kazı yapılmış ve 
neticesinde hiçbir ize rastlanılmamıştır. (Çeçen, 1996, 34) Sarnıç, 1950 yılına kadar dar 
sokaklarda ahşap evler ile uyumlu bir görüntü oluştururken 1950'den sonra bu evler yerine 
betonarme apartmanlar yapılmıştır. 1985 yılında ise sarnıç temizlenerek açık Pazar yeri 
şeklinde düzenlenmiştir. (Eyice, 1994c, 357) Günümüzde ise Fatih Belediyesi tarafından spor 
alanı ve park olarak halkın kullanımına sunulmuştur. 



Fotoğraf 29: Günümüzde Aspar Sarnıcından bir görünüm. 
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Harita 15: 1929 tarihli bir haritada ve 1966 yılı uydu görüntüsünden Aspar Sarnıcı içindeki meskenler. 


c. Mokios Sarnıcı 

İmperator I.Anastasius (hd 491-518) tarafından yaptırılmıştır. İstanbul'un en büyük 
sarnıçlarından olan bu sarnıç Şehremini, Hekimoğlu Ali Paşa caddesi civarında yer almaktadır. 
Sarnıç ismini güneydoğusunda inşa edilmiş olan Ortodoks Hagios Mokios kilisesinden 
almıştır. (Yücel, 1967, 18) Bu sarnıç Altımermer Sarnıcı olarak da bilinir. (Ertuğrul, 1989, 223) 
170x147 m ölçülerinde olup dikdörtgen plana sahiptir. Derinliği 15 m, duvar kalınlığı ise 6 m 
dir. Taş bloklardan inşa edilen bu duvarların ortalarından iki kalın sile geçmektedir. (Yücel, 
1967, 18) Sarnıç, Yedikule ve çevresine su vermekle birlikte suyu Samatya'ya kadar uzatmıştır. 
(Ertuğrul, 1989, 215) Bizans Döneminde kuruyan ve önemini yitiren bu sarnıç bostana 
dönüştürülmüştür. Bizans sonrası dönemde de bu şekilde kullanılmıştır. (Eyice, I994d, 482) 
1970'li yılların başlarından itibaren futbol sahası olarak kullanılmaya başlanmış, sonrasında 
ise içine yapılan dükkanlar ile bir halk pazarı haline getirilmiştir. (Ertuğrul, 1989, 224) 
Günümüzde ise spor tesisleri ve park olarak hizmet vermektedir. 



Fotoğraf 30: Günümüzde Mokios Sarnıcından bir görünüm. 
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Harita 16: Maumboury'nin İstanbul haritasında ve 2010 yılı uydu görüntüsünde Mokios Sarnıcı. 



d. Hebdomon Sarnıcı 

Bakırköy İncirli'de hippodromun karşısında bulunan Hebdomon Sarnıcı, erken Bizans 
Dönemine ait üstü açık bir su haznesidir. (Eyice, 1994e, 318) Sarnıç, Aetios, Aspar ve Mokios 
sarnıçlarının aksine sur dışında yer alan tek üstü açık sarnıç olma özelliğini taşır. (Akan, 2006, 
206) İstanbul surlarının dışında kalan ve inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen bu sarnıcın 3. Yy'a 
ait olabileceği kaynaklardan geçmektedir. (Yücel, 1967, 18) Bakırköy'ün adının Hebdomon 
olması dolaysıyla sarnıç, Hebdomon Sarnıcı olarak da bilinir. (Ertuğrul, 1989, 225) Bir rivayete 
göre saraya ait fillerin bir süre burada muhafaza edilmesinden dolayı Fildamı Sarnıcı adını 
almıştır. (Ergil, 1968, 92) 



Fotoğraf 31-32: Hebdomon Sarnıcının kuş bakışı görünümü ve 2010 yılı uydudan hava fotoğrafı. 
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Hebdomon Sarnıcı, Bakırköy'e yakın Hieria Sarayı ile Campes kışlasının su ihtiyacını 
karşılamaktaydı. (Yücel, 1967, 18) Sarnıcın haznesi 127x76 m ölçülerindedir. Sarnıcın batı ve 
doğu duvarları 7 m kalınlığında, kuzey ve güney duvarları ise 4 m kalınlığındadır. (Ertuğrul, 
1989, 226) Sarnıcın içine kuzey duvarında açılan 3,6 m'lik bir geçitten girilir. Doğu duvarında 
yer alan nişler suyun dışa yapacağı basıncı karşılamak amaçlı yapılmış iken batı duvarındaki 
nişler ise toprağın basıncını karşılar. (Ergil, 1968, 92) Kuzey ve güney duvarlarda sarnıcın içine 
inmek için kullanılan iki yönlü merdivenin çeşitli yelerinde sarnıcı boşaltmaya yarayan 
kanallar vardır. (Ergil, 1968, 94) Sarnıç bugün konser alanı olarak kullanılmaktadır. 



Fotoğraf 33-34: Hebdomon Sarnıcının duvarlarından ve nişlerinden detalı bir görünüm. 
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A. Üstü Kapalı Sarnıçlar 


İstanbul'daki Bizans Dönemi kapalı sarnıçları incelendiğinde, yapıların büyük bir 
kısmının dikdörtgen ya da kare plan şeması sergilediği, iç mekanların ise genellikle 2 m ile 4 
m aralıklarla düzenlenmiş taşıyıcılarla sahınlara ayrıldığı görülmektedir. Yapım tekniği 
acısından sarnıçlar ağırlıklı olarak tuğla ve Horasan harç işçiliği sergilemekte; bazı örneklerde 
ise kesme taş veya moloz taş örgü arası tuğla kuşaklardan oluşan almaşık işçilik 
görülmektedir. (Altuğ, 2014, 24) İstanbul'daki kapalı sarnıçlar genellikle günümüze ulaşmamış 
olan Bizans Dönemi alt yapılarını teşkil etmektedirler, (vvulzinger, 1913, 370) Bu sarnıçların; 
varlıklı kesime ait konaklar, manastırlar, hastaneler, bakım evleri ve kentin diğer kamusal 
yapılarına ait olduğu düşünülmektedir. (Altuğ, 2014, 24) 

İstanbul'da inşa edilen sarnıçlar topografik olarak tepe ve tepelerin eteklerine 
yerleştirilmiştir. Tepe ve tepe eteklerinde bulunan bu sarnıçlar, ilk incelemede bağlantısız gibi 
gözükmelerine rağmen, sarnıçların üst ve alt bölümlerinde bulunan kanal delikleri suyun geliş 
ve gidiş fonksiyonlarını belirlemektedir. (Ertuğrul, 1989, 252) Birinci Tepe üzerindeki sarnıçların 
su ihtiyacının nasıl karşılandığı sorusu henüz aydınlığa kavuşmamıştır. (Crow, 2008, 117) Bu 
sarnıçların su ihtiyacının nereden geldiği sorusu kesin olarak bilinmese de Özkan Ertuğrul 
doktora tezinde bu sarnıçlara gelen suyun önceleri kanallar vasıtasıyla, daha sonra ise yerini 
yağmur sularına ve su sızıntılarına bıraktığını yazar. (Ertuğrul, 1989, 253) 
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a. Bazilika Sarnıcı 


İstanbul'da bulunan üstü kapalı sarnıçların en büyüğü Bazilika Sarnıcıdır. (Çeçen, 1996, 25) 
Günümüzde Yerebatan Sarayı olarak adlandırılan sarayın bodrum katında yer alır. (Yücel, 1967, 
20) Saray'ın Nika isyanında çıkan yangında zarar görmesinden sonra İmperator l.lustinianos 
tarafından (hd 527-569) sarayın bodrumuna iç boyutları 138x64 m olan bir sarnıç yaptırılır. 
(Müller-Wiener, 2002, 284) Sarnıcın amacı I.Konstantinos tarafından yaptırılan Büyük Saray'ın su 
ihtiyacını karşılamaktır. Yapının genel batlarıyla Bazilika'ya benzemesinden dolayı Bazilika 
Sarnıcı, su içinde olmasından dolayı da Yerebatan Sarnıcı isimleri sarnıç için kullanılmıştır. 
(Ertuğrul, 1989, 275) 



Fotoğraf 35: Bazilika Sarnıcı'nın içinden genel bir görünüm. 

Tam planı Alman araştırmacılar tarafından çıkartılan sarnıç 138x64 m ölçülerinde, 
9800 m2'lik bir alanı kaplamaktadır. Sarnıcın içerisinde beşer metre yüksekliğinde ve her 
dizide 28 olmak üzere 12 sütun dizisi bulunmaktadır. Birbirlerine dörder metre aralılarla 
sıralanan bu 336 sütunun arasında bazı devşirme parçalara da rastlanmaktadır. Üzeri çapraz 
tonozlarla ve aralarda da basit kubbelerle örtülüdür. (Yücel, 1967, 20) Ayasofya Makseminden 
Yerebatan Sarayına bir galeri ile su verilmektedir. (Forchheimer-Strzygovvski, 1893, 55) Sarnıcın 
restorasyonu sırasında ziyaretçilerin çıkış yerinin hafriyatı atılırken Ayasofya Makseminden 
gelen galerinin kesiti meydana çıkmış ve merhum Prof. Kazım Çeçen tarafından tespit edilmiş 
ve fotoğrafları çekilmiştir. (Çeçen, 1996, 25) Sarnıca bir merdiven ile girilir. Sarnıç suyunu 
önceleri kanallar vasıtasıyla temin ederken, Valens Sukemerinden gelen suyun kesilmesinden 
sonra yağmur suları ile dolmaktadır. (Ertuğrul, 1989, 277) Osmanlı Döneminde de sarnıç olarak 
kullanılan yapı günümüzde ise Müze olarak hizmet etmektedir. (Eyice, I994f, 503) 
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100 m 


Çizim 6: Bazilika Sarnıcı'nın zemin planı. 



Fotoğraf 36-37: Bazilika Sarnıcında kullanılan devşirme malzemelerden bir detay. 


b. Philoksenus Sarnıcı 

Philoksenus veya Binbirdirek diye bilinen sarnıç, büyük sarnıçların en eskisidir. (Çeçen, 
1996, 27) Bugün çok sayıda sütun bulunmasından ve sütunların üst üste bindirilmiş 
olmasından dolayı bu sarnıca, Binbirdirek isminin verildiği öne sürülür. (Bayraktar, 1992, 285) 
Sultanahmet'te eski adliye binasının üst tarafında yer alan sarnıç, Bazilika Sarnıcından sonra 
İstanbul'un ikinci büyük sarnıcıdır. (Ertuğrul, 1989, 284) Bizans kaynaklarında I.Konstantinos'un 
şehri yeniden kurduğu zaman bazı senato üyelerini Roma'dan Konstantinopolis'e göçe 
zorladığı, bu üyelerden biri olan Philoksenus'un da sarayını, hippodrom'a komşu olarak 
yaptırdığı ve sarayın su ihtiyacının karşılanması içinde bu sarnıcın inşa ettirildiği bilgisi yer 
alır. (Eyice, 1994g, 232) 
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Fotoğraf 38: Philoksenus Sarnıcı'nın içinden genel bir görünüm. 


Philoksenus sarnıcı 64x54 m boyutlarında olup 224 sütunludur. Sarnıcın sütun 
yüksekliği ise 11.8 m dir. (Çeçen, 1996, 27) Kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Zeminden 15m 
aşağıda bulunan sarnıcın içine taş bir merdivenle inilmekte ayrıca sarnıcın üst kısmında 
havalandırma amacıyla açılmış bacalar bulunmaktadır. (Yücel, 1967, 19-20) Sarnıcın içinde çeşitli 
kanallar ortaya çıkarılmış olup bu kanallar vasıtasıyla ile sarnıcın su ile doldurulduğu 
düşünülmüştür. (Ertuğrul, 1989, 285) Yapıda gözlemlenen tuğla damgalar 5. Yy ortalarına, 
kısmen de 6. Yy aittir. Artık içinde su barındırmayan sarnıç, 15. Yy sonlarından itibaren 
seyyahların yazılarında geçmeye başlar. 16. Yy da ipek işleyenlerin işyeri olur. (Müller-vviener, 
2002, 280) 



Çizim 7: Osmanlı Döneminde Philoksenus Sarnıcı'nın içinde İpek işleyen ustaları gösteren gravür. 
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Çizim 8: Philoksenus Sarnıcı'nın zemin planı ve plan kesiti. 


c. Pantokrator Sarnıcı 


Bizans Döneminde şehrin önemli manastırlarından olan Pantokrator Manastırı'na ait bir 
sarnıçtır. (Eyice, I994h, 218) Sarnıcın İmperator Maurikios Döneminde (hd 582-602) praefectus 
urbis olan Etienne tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Böylece yapı 6. Yy'a 
tarihlenmektedir. (Ertuğrul, 1989, 348) Sarnıç günümüzde Unkapanı'ndan Valens Sukemerine 
doğru giderken Atatürk Bulvarı üzerinde sağ tarafta yer alır. Atatürk Bulvarı'na doğru arazi 
eğimli olduğu için batı tarafı ise zemin kazılarak yapılmış ve bir dizi niş ile güçlendirilmiştir. 
(Yıldız, 2008, 85) Sarnıç yer üzerinde olması dolaysıyla diğer sarnıçlardan ayrılır. Aynı zamanda 
su haznesi bakımından da farklılıklar vardır. Sarnıcın Unkapanı yönünden görülen en baştaki 
niş içinde açılan bugünkü giriş, sarnıcın kurutulmasından sonra açılmıştır. Sarnıcın içindeki 
kuzey duvarına bitişik olarak yapılan merdiven tonoza kadar çıkışı sağlar. (Eyice, I994h, 218) 
Kuzey duvarında bulunan küçük açıklık ise fazla suyu boşaltmaya yarayan bir elemandır. 
(Ertuğrul, 1989, 349) 



leşMI jJiiMj llşiil] ssu» jjssu 


Fotoğraf 39: Pantokrator Sarnıcı'nın doğu cephesinde yer alan nişli duvardan bir görünüm. 
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Pantokrator Sarnıcı 16x50 m ölçülerinde olup 14 sütun ve 8 payeye sahiptir. (Ertuğrul, 1989, 
349) İçi uzunlamasına üç nef halinde olan sarnıç, simetrik bir plana sahip olup netleri mermer 
sütunlar ile kare payeler ayırır. (Eyice, I994h, 218) Evliya Çelebi, bu sarnıca Osmanlı Döneminde 
Kırkçeşme suyunun akıtıldığını söyler. (Çelebi, 19/1) Fetihten sonraki yıllarda sarnıcın içinde su 
olduğu anlaşılmıştır. 18. Yy sonlarına kadar su doludur ve sarnıcın kullanımına devam 
edilmiştir; ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı kurumuştur. Bir zaman için limon deposu 
olarak da kullanılmıştır. (Eyice, I994h, 218) Günümüzde ise sarnıcın Fatih Belediyesi tarafından 
yürütülen restorasyon çalışması devam etmektedir. 



Fotoğraf 40-41: Pantokrator Sarnıcı'nın içinden bir görünüm. 


d. Theodosius Sarnıcı 

Eski Eminönü Belediyesi'nin altında Şerefiye Sokağının köşesinde bulunan sarnıç, 
Şerefiye Sokağı sarnıcı olarak da bilinmesiyle beraber I.Theodosius zamanında yapılması 
dolaysıyla Theodosius Sarnıcı olarak da adlandırılmıştır. (Ertuğrul, 1989, 317) Batısında bulunan 
kapıdan merdivenler aracılığıyla içine girilen sarnıcın güneyi toprak ile örtülü olmasına 
rağmen kuzey tarafının üzerine zamanla çeşitli binalar yapılmıştır. Bu evlerde sarnıca açılan 
kuyu ağızları bulunmaktadır. (Oğuz, 1998, 17) Sarnıcın etrafını çeviren duvarlar tuğladan inşa 
edilmiştir. Sarnıç dikdörtgen bir plana sahip olup dörder tane olmak üzere 8 diziden oluşan 
toplamda 32 sütuna sahiptir. Sütun başlıklarında Korinth düzeni vardır. Sarnıcın köşeleri 
kavislidir. Duvarlar üzerinde 16 adet pencere açıklığı vardır. Sütun yüksekliği ise yaklaşık 5 m 
dir. İçi su geçirmez sıva ile sıvanan sarnıç 43x25 m ölçülerindedir. Sarnıcın kuzeyinde bir delik 
bulunur. Bu delik eski Belediye binasının ikinci katında yer alan bir kuyu ile de bağlantılıdır. 
(Ertuğrul, 1989, 319) Ancak Belediye binası kısa bir süre önce yanmıştır. Günümüzde metruk bir 
halde olan sarnıç için yakın bir zamanda restorasyon çalışmaları başlatılacaktır. 
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Fotoğraf 42-43: Theodosius Sarnıcı'nın içinden bir görünüm. 



Çizim 9: Theodosius Sarnıcı'nın zemin planı. 



Çizim 10: Theodosius Sarnıcı içinde ipek işleyen ustaları gösteren gravür. 
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SONUÇ 


İstanbul'un Roma Dönemi Su Temini konusu üzerine yaptığım çalışmada gerek kent 
tarihi gerekse su mimarisi üzerine günümüze ulaşmış birçok eser ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmış ve araştırılmıştır. Kent tarihi üzerinden bir sonuca varmak gerekirse, İstanbul'un 
Preshistorik Devirlerden günümüze kadar kesintisiz bir şekilde yerleşim gördüğünü söylemek 
pek mümkündür. Ancak günümüz İstanbul'unun modern bir şehir altında olması ve yeterli 
arkeolojik araştırmanın yapılamamasından dolayı ele geçirilen verilerin bir biri ile olan bağını 
çözmede güçlük meydana getirmektedir. Prehistorik Dönem ve Demir Çağından başlayarak 
burada yaşayan insanların genelde su ve çevresinde yaşamış olduğu araştırmacılar tarafından 
ve şahsım tarafından da mevcut açığa çıkartılmış arkeolojik yerleşimlerden ötürü 
öngörülmüştür. Dönem itibariyle insanoğlu her ne kadar yerleşik hayata geçse de suyu 
kendisine getirecek teknolojiyi geliştirememiştir. Bu sebeplerden ötürüdür ki göller ve nehir 
yataklarına bir yerleşim söz konusudur. Fikirtepe yerleşiminin Kurbağalı Dere çevresinde 
Yenikapı yerleşiminin ise Lykos Deresi çevresinde olduğu unutulmamalıdır. 

İstanbul'un ilk çekirdeği olan Hellen kolonisi Byzantion'nun su temininin nasıl 
karşılandığı üzerine yapılan araştırmalarda; kentin su teminini kuyuların ve küçük kaynakların 
sağladığı öne sürülmüştür. Kanaatimce Akropol çevresinde yaşayan Byzantionlular için bu su 
kaynaklarının hiçbir zaman yeterli olmadığıdır. Hellen kolonisi olan bu kentte yaşayan 
vatandaşlar hamam ve su kültürü ile iç içe olmuş bir toplumdan gelmektedir. Buna istinaden 
yaşamlarında suyun az miktarda kullanılması düşünülemez. Bu yorumlar doğrultusunda 
Akropolisin kesin olarak sürekli bir yerleşim alanı olmadığı; antik yazarlarında bahsettiği 
üzere birçok tapınağın ve kamu binasının bir arada olduğu, kentin yönetimin yapıldığı bir 
merkez olduğu kanaatindeyim. Kentte asıl yaşamın Lykos, Barbysos ve Kydaros Dereleri 
çevresinde olduğunu düşünmekteyim. 

Byzantion'nun Romalıların egemenliği altına girmesiyle birlikte kent yaşamında ve 
gelişiminde değişiklikler söz konusudur. Buna istinaden İmperator Hadrianus'un kentin su 
ihtiyacı için bir suyolu ile kente su getirdiği bilinmektedir. Ancak günümüz modern şehrinden 
ötürü bu suyolunun nereden geldiği üzerine muhtelif bilgiler söz konusudur. Akropolise 
yakınlığından ve bol su rezervinden dolayı Belgrad Ormanlarından kentin su ihtiyacının 
karşılandığı söylense de bunu ispatlayacak bir veri henüz söz konusu değildir. Kentin çeşitli 
bölgelerinin birbiriyle olan yükseklikleri göz önüne alınırsa Prof. Kazım Çeçen'in de dediği gibi 
Hadrianus'un yaptırdığı suyolunun Akropolisten daha yüksekte bir yer olduğu 
düşünülmelidir. 

Kentte başka bir problem ise büyük sukemerinin kim tarafından yaptırıldığıdır. 
Araştırmacıların söylemleri ve kendi edindiğimin bilgiler ile gözlemler sonucu bu 
sukemerinin; Byzantion şehrinin su ihtiyacının karşılanması sürecinde Hadrianus tarafından 
yaptırıldığıdır. Günümüzde en önemli problemlerinden biriside kentte yapılan isale hatlarının 
kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı sorusudur. Kentin en büyük isale hattının İmperator 
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Valens tarafından yaptırıldığı söylense de bu isale hattının kentin başkent olmasıyla birlikte 
İmperator Konstatinus tarafından başlatıldığını düşünmek daha doğru olacaktır. 
Konstantinus'un kent adına birçok kamu yapıyı inşa ettirirken su temini konusunda isale hattı 
yaptırmadığı düşünülemez. 

İstanbul'un su temini konusunda sarnıçların önemi şüphesiz çok büyüktür. Ancak 
kentte görülen açık ve kapalı sarnıçların suyunun nereden geldiği ve nerelere su aktardığı 
kesin olarak belirlenememiştir. Devasa büyüklükteki açık sarnıçların suyunun nereden geldiği 
tam olarak bilinemese de bu sarnıçların yağmur suları ile dolamayacağı kesindir. Bu 
doğrultuda büyük sarnıçların isale hatlarından beslendiğini düşünmek daha doğru olacaktır. 
Buna istinaden eğim doğrultusunda büyük sarnıçlardan küçük sarnıçlara doğru kanalların 
varlığı söz konudur. Bu kanallar sarnıçların bir birleriyle olan su bağını kuvvetlendirmektedir. 
Bundan dolayıdır ki su ile dolan büyük sarnıçlar fazla suyunu kanallar vasıtası ile küçük 
sarnıçlara aktarmıştır. Sarnıçlar ile ilgili başka problem ise bu bunların ismi ve suyunun 
nerelerde kullanıldığıdır. Açık sarnıç diye bilinen yapıların sarnıç mı yoksa büyük su havuzu 
mu olduğu sorusu üzerine duracak olursak Prof. Semavi Eyice'nin de dediği gibi bunlar büyük 
su havuzlarıdır. İçinde barındırdığı suyu kanaatimce içme suyu olarak kullanmışlardır. Büyük 
su havuzlarının Osmanlı Döneminde bostan olarak kullanıldığı söylense de kanaatimce 
buralar bostan olarak kullanılmamıştır. Sarnıçların inşası söz konusu olduğunda sarnıcın 
yapılacağı alan sağlamlık açısından ana kayaya kadar kazılırdı. Bu bilgiden yola çıkarak ana 
kayaya kadar inilmiş bir toprak üzerinde verimden bahsetmek söz konu olamaz. 

Sonuç olarak ise İstanbul'da Roma Döneminden başlayarak su mimarisinin inşa 
edildiği tespit edilmiştir. Ancak mevcut yapıların zamanla harap olması ve yıkılmasından 
dolayı kendisinden sonra gelen toplum tarafından restore ederek kullanılmış ve günümüze 
kadar ulaşmıştır. Su mimarisi ile ilgili bu yapıların birçoğu bugün farklı alanlarda halen 
yaşamını idame ettirmektedir. 
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KISALTMALAR LİSTESİ 


C’ple: Constantinople (İstanbul) 
CA: Circa (Yaklaşık) 

Çev.: Çeviren 

HD: Hükümdarlık Dönemi 

MÖ: Milattan Önce 

MS: Milattan Sonra 

M: metre 

M2: metre kare 

Ö.: Ölüm 

Yy: Yüzyıl 
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(Adam, 1994, 255) İstanbul'da yer alan Ayasofya ve Elmadağ su terazileri. (Şahsi çekimler, 
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(13.11.2016 çevrimiçi) 

Fotoğraf 16-17: Misenum'daki (bugünkü Bacoli) 'Piscina Mirabilis', Augustus döneminden 
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1996, 56) 

Fotoğraf 26: Bugün futbol sahası olarak kullanılan Aetios Sarnıcı. (Çeçen, 1996, 28) 
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detay ve kemerin kesiti. (Stubinger,1910) 
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Çizim 3: Lyon'daki sifonların çalışma prensibini gösteren taslak. 
http://www.romanaqueducts.info/aquastat/aquastatsiphonslength.htm (07.11.2016 

çevrimiçi) 

http://www.romanaqueducts.info/picturedictionarv/framepicturedictionary.htm 

(07.11.2016 çevrimiçi) 

Çizim 4: Castellum aquae'de suyun seviyelere göre dağıtımını gösteren çizim. 
http://pages.uoregon.edu/klio/im/re/Pompeii/ (07.11.2016 çevrimiçi) 

Çizim 5: Piscina Mirabile'nin planı ve enine kesiti. (Adam, 1994, 250) 

Çizim 6: Bazilika Sarnıcı'nın zemin planı. (Müller-VViener, 1977, 285) 

Çizim 7: Osmanlı Döneminde Philoksenus Sarnıcı'nın içinde İpek işleyen ustaları gösteren 
gravür, https://tr.pinterest.com/pin/88312842663750188/ (13.01.2017 çevrimiçi) 

Çizim 8: Philoksenus Sarnıcı'nın zemin planı ve sütunlarının çizimi. (Forchheimer ve 
Strzygowski 1893) 

Çizim 9: Theodosius Sarnıcı'nın zemin planı. 

Çizim 10: Theodosius Sarnıcı içinde ipek işleyen ustaları gösteren gravür. 

http://erkmensenan.blogspot.com.tr/2010/05/theodosius-cisternserefive-sarnc.html 

(13.01.2017 çevrimiçi) 


D. Rekonstrüksiyonlar 

Rekonstrüksiyon 1: Byzantion şehrinin 3.yy'daki olası bir görünümü. 

http://www.byzantiuml200.com/byzantion.html (16.11.2016çevrimiçi) 

Rekonstrüksiyon 2: Konstantinopolis'in 4.yy'daki olası bir görünümü. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul tarihi (16.11.2016 çevrimiçi) 

Rekonstrüksiyon 3: Valens Sukemeri'nin 4. Yy'daki olası bir görünümü. 

http://www.byzantiuml200.com/aquaduct.html (07.12.2016 çevrimiçi) 
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